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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results 


Brand 

‘Tar” 

me/cie 

“Nicotine” 
me/cifi— 

CO 

__ mim, 

Alpine KFMSP. 

..16.6 + 0.4 

1.13 ±0.02 

16.1 ±0 3 

Alpine 100s 100FMSF. 

..16.0 + 03 

1.19 + 0.02 

15.0+0.3 

Alpine Lights KFMSP.. 

... 9.3 i0.2 

0.74 ±0.02 

10.6+0.2 

Alpine Lights 100’s 100FMSP.... 

... 9.5 ±0.1 

0.78 ±0.01 

11.2 ±0.2 

American Filter King KFSP.«..... 

..16.4+0.2 

1.15±0.01 

14.5 + 0.3 

American Filter 100’s 100FSP.. 

,.16.4+0.2 

1.21 + 0.02 

14.5 ±03 

American Lights KFSP... 

...12.0 ±0.2 

0.91 ±0.01 

12.7 ±0.2 

American Lights 100’s 100FSP..... 

,.12.3 + 0.3 

0.97 ±0.02 

13.2+0.4 

Belair KFMSP... 

,.10.5 ±0.2 

032 ±0.02 

9.6±0.2 

Belair 100’s 100FMSP. 

.... 8.1 ±0.2 

0.62+0.01 

8.7 ±0.2 

Benson & Hedges KFHP... 

,.15.4+0.4 

1.25 ±0.03 

12.5 + 0.4 

Benson & Hedges 100’s 100FHP.. 

...16.4 ±0.2 

1.22 ±0.02 

153 ±0.2 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP... 

,.16.5 ±03 

1.21 ±0.02 

15.6 + 03 

Benson & Hedges 100’s 100FSP... 

,.16.9+0.3 

1.24+0.02 

16.8 ±0.3 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

,.15.8 ±0.2 

1.16 + 0.02 

15.9 ±0.3 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP. 

.... 5.2 ±0.2 

0.48 ±0.01 

6.6 ±0.2 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP, 

.... 5.1 ±0.2 

0.47 ±0.01 

6.8 ±0.2 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FHP. 

,.10.8 + 0.2 

0.85 + 0.02 

11.6 ±0.4 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMHP. 

.,10.2 ±0.2 

0.80 ±0.02 

11.5 + 0.2 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP. 

,,10.6 ±0.3 

0.84 ±0.03 

12.8 + 0.4 

Benson & Hedges Lights 100's 100FMSP. 

,.10.6+0.2 

0.86 ±0.02 

11.7±0.3 

Benson & Hedges Multifilter KFSP. 

...11.9+0.2 

0.92+0.02 

11.4+0.3 

Cambridge Full Flavor KFSP... 

...17.5 ±03 

1.14 ±0.02 

15.9 ±0.2 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP. 

...17.3±0.3 

1.19 + 0.02 

16.6 + 0.4 

Cambridge Lights KFSP. 

...12.4 ±0.2 

0.89 + 0.02 

12.7 ±0.2 

Cambridge Lights KFMSP... 

...12.0 ±0.3 

0.87 ±0.02 

13.0 ±0.4 

Cambridge Lights 100’s 100FSP....... 

...11.7±0.2 

0.88 ±0.01 

13.6 ±03 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP... 

,. 11.5 + 0.2 

0.88 ±0.01 

13.6 ±0.3 

Cambridge Ultra Low Tar 100s 100FSP.. 

.... 4.0 ±0.2 

0.38 ±0.01 

6.0+ 0.2 

Camel RNFSP. 

...22.5 ±0.4 

1.42 ±0.03 

14.0 + 0.3 

Camel Filters KFHP..... 

,.16.9+0.3 

1.04 ±0.02 

16.1 ±03 

Camel Filters KFSP. 

,.14.8 ±0.2 

0.96 ±0.02 

14.3 ±0.3 

Camel Filters 100’s 100FSP. 

...17.3 ±0.2 

1.04 ±0.02 

18.9 + 03 

Camel Lights KFHP.«.... 

„„ 9.4+0.2 

0.62 ±0.01 

1L6±0.2 

Camel Lights KFSP........ 

.... 9.4+0.1 

0.66+0.01 

1L9±0.2 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

...11.0+0.2 

0.78 + 0.01 

13.7+0.3 

Capri 100FHP. 

.... 9.6+ 0.2 

0.80 ±0.02 

6.5 ±0.2 

Capri 100FMHP... 

,, 9.5 ±0.2 

0.75 ±0.02 

6.3 ±0.2 

Capri 120’s 120FHP. 

.... 14.0 ±0.2 

1.12±0.02 

9.8±0.3 

Capri 120’s 120FMHP. 

...12.1 + 0.2 

0.96 ±0.02 

7.5 ±0.2 

Carlton Ultra KFHP. 

.< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

Carlton KFSP. 

.0.9+0.1 

0.13 + 0.01 

2.0 ±0.1 

CarlLon KFMSP. 

„< 0.5 

0.09 ±0.01 

1.3 ±0.1 

Carlton 83 KFHP. 

.0.7 ±0.1 

0.12 + 0.01 

1.6+ 0.1 

Carlton 100’s 100FHP. 

..< 0.5 

0.09 ±0.00 

0.9 ±0.1 

Carlton 100’s 100FMHP. 

..< 0.5 

0.09+0.00 

0.9 +0.1 

Carlton 100’s 100FSP... 

„„ 2.7+0.1 

0.29+0.01 

3.8 ±0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results 


Brand 

“Tar” 

ms/cis 

“Nicotine” 

mc/cie 

CO 

me/cis 

Carlton 100’s 100FMSP. 

.4.4 ±0.2 

0.42+0.01 

6.210.2 

Carlton 120’s 120FSP. 

.6.1+ 0.2 

0.61+0.02 

5.510.2 

Carlton 120’s 120FMSP. 

.5.9+0.2 

0.59+0.02 

5.H0.1 

Century 25’s (25) KFSP. 

.15.1+0.3 

0.97+0.02 

17.410.4 

Century 25’s 100's 100FSP. 

.17.2+0.2 

1.14±0.02 

20.4103 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

.9.4+0.2 

0.68 ±0.01 

11.010.3 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP.,.............. 

.11.5 + 0.2 

0.89 ±0.02 

13.0 ±0.3 

Century 25’s Lights 100’s 100FMSP...... 

.11.1+0.3 

0.82+0.02 

12.5 + 0.4 

Chesterfield RNFSP. 

.19.7+0.4 

1.26+0.03 

12.6 ±03 

Chesterfield KNFSP. 

.23.5+0.5 

1.58 ±0.04 

14.8 ±0.4 

Chesterfield Lights KFSP. 

.10.0 ±0.2 

0.79 ±0.01 

11,6 ±0,2 

Chesterfield Lights 100s 100FSP... 

.10.3 + 0.2 

0.86 + 0.01 

11.310.3 

Doral Full Flavor KFSP. 

.16.2+023 

1.02+0.03 

16.510.4 

Doral Full Flavor KFMSP. 

.16.3+0.2 

1.09+0.02 

16.1+03 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP. 

.16.2+03 

1.11 ±0.03 

18.H0.4 

Doral Full Flavor 100’s 100FMSP. 

.15.8 + 0.2 

1.13+0.02 

17.3 + 0.2 


.9.8+ 0.2 

0.72 ±0.02 

11.2 ±0.3 

Doral Menthol Lights KFMSP. 

.10.0+0.3 

0.73 ±0.02 

1L4+0.4 

Doral Lights 100’s 1D0FSP. 

.10.3 + 03 

0.83 ±0.02 

10.5 + 0.4 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

.10.9 + 0.2 ’ 

0.88 ±0.02 

11.2+03 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP..... 

.4.9+0.2 

0.46 ±0.01 

7.8 ±03 

English Ovals KNFHP. 

.23.5+0.4 

1.83+0.04 

15310.4 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

.12.7+0.2 

1.03 ±0.02 

10.910.2 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

.12.9 + 0.3 

1.03+0.02 

10.7 ±03 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

.12.8 + 03 

1.11+0.02 

LL410-3 

Eve Lights 12Q’s 120FMHP. 

.13.0 + 0.2 

1.14 ±0.03 

1L5 + 0.3 

Eve Ultra Lights 120’s 120FHP. 

.5.4+ 0.2 

0.58 ±0.02 

4.0±0.1 

Eve Ultra Lights 120’s 12GFMHP. 

.53 + 0.2 

0.58 ±0.02 

3.9 ±0.2 

Falcon Lights KFSP. 

.10.9 + 03 

0.7410.02 

11.010.3 

Falcon Lights KFMSP. 

.10.4+03 

0.79 ±0.02 

12.0 + 0.4 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

.11.2+0.3 

0.7910.02 

14.210.4 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

.9.0+03 

0.75 ±0.02 

10.8103 

Harley Davidson KFSP. 

.13.9+0.1 

0.9910.01 

16.010.2 

Herbert Tareyton KNFSP. 

.253+1.0 

1.57+0.03 

17.6±0.4 

Kent Golden Lights KFHP... 

.8.1+ 0.2 

0.7110.02 

9.2103 

Kent Golden Lights KFSP. 

.7.6+0.2 

0.6910.02 

8.510.3 

Kent Golden Lights KFMSP. 

.8.1 + 03 

0.73+0.02 

8.9+0.4 

Kent Golden Lights 100s 1Q0FHP. 

.8.9 + 03 

0.83 + 0.03 

9.7 ±0.4 

Kent Golden Lights 100s 100FSP... 

.8.7+03 

0.80±0.02 

9.2+0.5 


.9.7+0.4 

0.88 + 0.03 

10.5+0.5 

Kent KFHP.~. 

.11.1 + 0.2 

0.82±0.01 

12.6 ±0.2 

Kent KFSP. 

.11.8 + 03 

0.8710.02 

13.6 ±0,4 

Kent 100s 100FSP. 

.13.9+0.3 

1.0310.02 

15.1 + 03 

Kent 100s 100FMSP...... 

.14.1+03 

1.04 ±0.02 

14.9 ±03 

Kent III KFSP. 

.3.4+ 0,2 

0.34±0.01 

4.6 ±0.2 

Kent III 100s 100FHP. 

.4.9+0.2 

0.4710.01 

7.210.2 

Kent III 100s 100FSP. 

.4.7+0.1 

0.44+0.01 

7.1+0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results 


Brand 

“Tar” 

me/cie 

“Nicotine” 

me/cie 

CO 

me/cie 

Kool RNFMSP. 

.21.5+0.8 

1.39 ±0.02 

14.6 ±0.3 

Kool KFMHP. 

.15.9+0.4 

1.09+0.02 

15.6 ±0.4 

KoolKFMSP. 

.17.0+0.3 

1.19+0.03 

16.0 ±0.4 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

.17.2+03 

1.27 ±0.03 

16.9 ±0.3 

Kool Lights KFMSP. 

.8.1+0.2 

0.67+0.02 

9.0+ 0.2 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

.8.7+03 

0.74 ±0.02 

10.0 ±0.4 

Kool Milds KFMHP. 

.11.5+0.2 

0.87+0.01 

11.4 + 0.2 

Kool Milds KFMSP. 

.12.2+0.2 

0.94 ±0.03 

12.6 ±0.2 

Kool Milds 100's 100FMSP. 

.12.1+03 

0.95 ±0.02 

13.0 + 03 

Kool Ultra KFMSP. 

.1.8+0.1 

0.18 ±0.01 

2.1 ±0.1 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

.4.8+ 0.2 

0.43 ±0.02 

5.0 ±0.2 

L & M KFHP. 

.13.6+0.2 

1.07+0.02 

12.9 + 0.2 

L & M KFSP. 

.13.6+03 

1.05+0.02 

13.0 + 03 

L & M Super 100 100FSP. 

.13.7+0.2 

1.09 ±0.02 

14.6 + 03 

L & M Long Lights 100FSP..... 

.8.2+03 

0.85 + 0.02 

6.8+ 0.2 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

.11.9+0.2 

1.01 + 0.02 

9.9+03 

Lark KFSP. 

.14.0+0,2 

1.08 ±0.02 

123 + 0.2 

Lark 100FSP. 

.14.4+0.2 

1.17 ±0.02 

13.6 + 0.2 

Lark Lights KFSP. 

.12.6 + 03 

1.01 + 0.03 

11.4+03 

Lark Light 100’s 100FSP. 

.13.0+03 

1.07+0.02 

12.5 ±0.4 

Lucky Strike RNFSP. 

.25.1+0.4 

1.56 ±0.03 

17.2+0.4 

Lucky Strike KFHP. 

.12.0+0.2 

0.92 ±0.02 

12.8+0.2 

Lucky Strike KFSP...... 

.123+03 

0.92 + 0.02 

12.8 ±0.4 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

.12.4 + 03 

0.96 ±0.02 

13.0 ±03 

Lucky Strike Lights KFSP. 

.8.4+ 0.2 

0.68 ±0.01 

10.1 ±0.3 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

.8.9+0.2 

0.76 + 0.02 

9.8 ±03 

Magna KFHP.. 

.13.9+0.2 

0.89 ±0.02 

14.9 ±0.3 

Magna KFSP. 

.13.5 + 0.2 

0.93+0.01 

13.9+0.3 

Magna Lites KFSP. 

.9.4+ 0.2 

0.65 ±0.02 

13.4 ±03 

Malibu Filters KFSP. 

.16.6 ±03 

1.20 + 0.02 

14.9 + 03 

Malibu Menthol KFMSP. 

.16.1 + 0.3 

1.18 ±0.02 

14.0 ±03 

Malibu 100’s 100FSP. 

.14.3 + 0.5 

1.12 ±0.03 

13.7 ±0.5 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

.11.5 + 03 

0.93 ±0.02 

12.1 ±0.4 

Malibu Lights KFSP. 

.9.6+0.2 

0.76 ±0.01 

10.2 ±03 

Malibu Lights 100’s 100FSF. 

.8.9+ 0.2 

0.75+0.02 

10.5 ±0.2 

Marlboro KFHP. 

.16.8 + 03 

1.17 + 0.02 

14.5 ±0.4 

Marlboro KFSP. 


1.18 ±0.03 

15.1 ±0.3 

Marlboro KFMSP. 

.16.5 + 03 

L16±0.02 

15.0 ±03 

Marlboro 100’s 100FHP. 

.16.6+0.2 

1.23+0.02 

16.2 ±03 

Marlboro 100’s 100FSP. 

.16.4 + 03 

1.21 ±0.02 

15.7 ±0.4 

Marlboro 25’s KFSP. 

.17.1+03 

1.21 ±0.02 

15.4 ±03 

Marlboro Lights KFHP......... 

.11.2 + 0.2 

035 ±0.01 

12.4 ±0.3 

Marlboro Lights KFMHP. 

.9.8+ 0.2 

0.76 ±0.02 

11.1±0.3 


......11.3+0.3 

0.86+0.02 

11.8+0.3 

Marlboro Lights 100’s 10GFHP. 

.10.8 ±0.2 

0.86+0.02 

12.010.2 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP. 

.10.0 + 0.2 

0.81 + 0.01 

113 + 0.2 

Marlboro Lights 100’s 100FSP... 

.10.7+0.2 

0,86 ±0.02 

12.0 ±03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results 


Brand 

“Tar” 

ma/cie 

“Nicotine” 

me/cie 

CO 

me/cia 

Marlboro Lights 25’s KJFSP. 

.11.0 + 0.2 

0.82 ±0.02 

1L9±0.2 

Marlboro 100’s Red 100FHP. 

..16.8 + 0.3 

1.27 ±0.02 

173 ±03 

Marlboro 100’s Red 100FSP. 

..16.4 + 0.2 

1.22±0.01 

15.9 ±0.2 

Max 120s 120FSP. 

..17.2+0.2 

1.32 ±0.02 

18.6 ±0.4 

Max 120s 120FMSP. 

..16.9 + 0.4 

132 ±0.03 

17.6 ±0.5 

Merit KFHP. 

..7.7+0.3 

0.62+0.02 

10.1 ±03 

Merit KFSP. 

..7.8+ 0.1 

0.63+0.01 

10.2 ±03 

Merit KFMSP. 

.7.9+0.2 

0.64 ±0.01 

9.8 + 03 

Merit 100’s 100FSP. 

.9.8+0.2 

0.80 ±0.02 

12.1 ±0.3 

Merit 100's 100FMSP. 

.9.7+0.2 

0.78 ±0.02 

11.4 ±0.3 

Merit Ultra Lights KFHP. 

.5.1+0.1 

0.49 ±0.01 

6.4 ±0.2 

Merit Ultra Lights KFSP. 

.4.8+0.2 

0.46 + 0.02 

63+0.1 

Merit Ultra Lights KFMSP.. 

.4.8+0.1 

0.46 ±0.01 

6.2 ±0.2 

Merit Ultra Lights 100’s 100FHP. 

.5.8+0.1 

038 ±0.02 

7.1 ±0.2 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.5.3+0.2 

0-53+0.01 

7.1 ±0.2 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

.5.2+0.2 

0.51 ±0.01 

7.2 ±03 

More 120s 120FSP. 

.17.0+0.2 

1.21 ±0.02 

21.8 + 0.3 

More 120s 120FMSP. 

.17.2+0.3 

1.32 ±0.02 

21.9 + 03 

More Lights 100s 100FHP..... 

.10.4+0.3 

0.84 ±0.02 

11.1 + 03 

More Lights 100s 100FMHP. 

.9.5+0.2 

0.72 ±0.01 

10.8+0.2 

More Lights 120s 12GFSP... 

.12.1+0.2 

0.91 ±0.02 

18.8 ±0.4 

More Lights 120s 120FMSP... 

.12.6+0.3 

0.99 ±0.02 

19.5 + 0.5 

More White Lights 120s 120FSP. 

.9.8+0.1 

0.74 ±0.01 

13.5 + 0.3 

More White Lights 120s 120FMP.... 


0.81 + 0.02 

14.8 ±0.3 

Newport KFMHP. 

.15.9+0.3 

1.15 ±0.02 

16.9 + 03 

Newport KFMSP.. 

.16.9 + 0.2 

1.23 ±0.02 

17.7+0.3 

Newport 100’s 100FMHP. 

.18.7 ±0.3 

1.42 ±0.03 

19.4+0.3 

Newport 100’s 100FMSP... 

.18.0 + 0.3 

1.37 ±0.02 

18.7 ±0.4 

Newport 25’s KFMSP. 

.17.1 + 0.2 

1.24 ±0.02 

18.1 + 0.2 

Newport 25’s 100’s 100FMSP. 

.19.2+0.2 

1.45 ±0.02 

19.4 ±0.3 

Newport Lights KFMHP... 

.8.3+ 0.1 

0.72 ±0.01 

9.2±0.2 

Newport Lights KFMSP..... 

.8.1 + 03 

0.72+0.02 

9.0 ±0.3 

Newport Lights 100’s 100FMHP..... 

.8.7+0.2 

0.81 ±0.02 

9.2 ±03 

Newport Lights 100’s 100FMSP... 

.8.7+0.4 

0.80 ±0.03 

9.2 ±0.4 

Newport Stripes 100FHP. 

.11.7+0.2 

0.91 ±0.02 

15.5 ±0.4 

Newport Stripes 100FMHP. 

.12.1 + 0.2 

0.90 ±0.02 

16.4 ±0.4 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP. 

.9.6+0.2 

0.76 ±0.01 

113 ±0.3 

Now KFHP. 

.< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

Now KFSP. 

.0.7+0.1 

0.13+0.01 

2.0+ 0.1 

Now KFMSP. 

.0.8+ 0.1 

0.12 ±0.01 

2.2+ 0.1 

Now 100s 100FHP. 

.< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

Now 100s 100FSP. 

.1.6+0.1 

0.20 ±0.01 

2.8+0.1 

Now 100s 100FMSP. 

.2.4+ 0.1 

0.25 + 0.01 

4.0+ 0.2 

Old Gold Straights KNFSP. 

.26.0 + 0.7 

1.77 ±0.03 

17.9+0.6 

Old Gold Filters KFSP. 

.17.2+0.3 

1.25+0.02 

18.2 ±0.5 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

.18.4 + 0.3 

139 ±0.02 

19.2+03 

Old Gold Lights KFSP. 

.8.7+0.3 

0.77 ±0.02 

9.9 ±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results 


“Tar” 


“Nicotine” 


CO 


Brand 

nie/cie 

me/cte _ 

-ma/cis 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

.12.0 + 0.2 

0.92+0.02 

16.4+03 

Pall Mall KNFSP. 

.24.7 + 0.6 

1.65 ±0.04 

163+0.5 

Pall Mall 25’s KNFSP. 

.25.0+0.3 

1.66*0.03 

163 ±03 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

.17.5 + 0.2 

1.34+0.02 

17.210.2 

PaU Mall Lights 100’s 100FSP. 

.10.3 + 0.3 

0.85 ±0.02 

1L8 + 0.3 

Pall Mall Red Fillers KFSP. 

.15.2+0.4 

1.1310.03 

13.6103 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

.15.6+0.3 

1.1710.02 

14.9103 

Pall Mall Red Lights KFSP. 

.10.2+0.2 

0.82+0.01 

10.5+0.2 

Pall Mall Red Lights 100’s 100FSP. 

.9.3+0.2 

0.79±0.01 

9.6+0.2 

Parliament Lights KFHP..... 

.9.2+0.2 

0.7410.01 

9.9+03 

Parliament Lights KFSP. 

.9.4+ 0.2 

0.7610.01 

10.7103 

Parliament Lights 100’s 100FSP... 

.12.2+0.2 

1.02+0.02 

12.8 + 0.3 

Philip Morris RNFSP... 

.22.6+0.6 

1.37+0.03 

13.0 ±0.5 

Philip Morris Commander KNFSP.. 

.26.1+0.4 

1.6510.03 

16.1+0-5 

Philip Morris International 100FHP. 

.16.7+0.2 

1.25+0.02 

16.1103 

Philip Morris International 100FMHP... 

.16.8+0.2 

1.2810.02 

15.6 + 0.2 

Players RNFUP. 


1.7410.03 

15.4 + 0.4 

Players KFHP. 

.12.0+03 

0.8710.02 

12.6103 

Players KFMHP. 

.11.8+0.2 

0.8610.01 

12.6 + 0.2 

Players 100’s 100FHP. 

.14.2+0.2 

1.04 ±0.02 

12.9±03 

Players 100’s 100FMHP. 

.13.9+0.2 

1.0310.02 

12.510.2 

Players Lights 25’s KFSP. 

.10.4+0.1 

0.77+0.01 

113 + 0.2 

Players Lights 25’s KFMSP... 

.10.1+0.2 

0.74+0.02 

11.210.2 

Players 25’s Lights lOO’s 100FSP.. 

.11.8 + 0.2 

0.88 + 0.02 

13.710.3 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

.11.5 + 0.2 

0.8710.01 

13.5 + 0.3 

Prince KFSP. 

.16.5+0.2 

13110.02 

18.010.2 

Prince Lights KFSP.. 

.123 + 0.3 

1.08 + 0.02 

12.4+0.3 

Pyramid KNFSP. 

.22.7+0.4 

1.52+0.02 

14.7+0.4 

Pyramid Lights KFSP. 

.133 + 0.2 

1.06 + 0.02 

12.9+03 

Pyramid Lights 100’s 100FSP. 

.13.5+0.2 

1.14 + 0.02 

14.5+0.2 

Pyramid Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.5.6+0.1 

0.57 + 0.01 

5.1 ±0.1 

Raleigh KNFSP . 

. 25.1+0.4 

1.46 + 0.03 

16.9+0.4 

Raleigh KFSP . 

. 153+0.4 

0.96 + 0.03 

14.4+03 

Raleigh 100’s 100FSP ... 

. 15.5 + 0.4 

0.97 ±0.02 

15.7+0.3 

Raleigh Lights KFSP . 

. 11.4 + 03 

0.8910.02 

123103 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

.12.3 + 0.2 

0.92 + 0.01 

14.6+03 

Richland 20’s KFSP . 

. 17.2+0.4 

1.18 + 0.02 

16.2103 

Richland 20’s KFMSP ...... 

Lfca»aW»r*irit«»4*r .0»3 

1.0510.02 

15.510.4 

Richland 20’s 100’s 100FSP . 

. 17.8+03 

1.30 ±0.02 

17.0+03 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP . 

. 163+03 

1.14 ±0.02 

16.4103 

Richland 20’s Lights KFSP . 

. 11.9 + 0.2 

0.9110.01 

12.5+03 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP . 

. 12310.3 

0.91 + 0.02 

14.0103 

Richland (25) KFSP . 

. 16.8 + 0.3 

1.16 + 0.02 

16.H0.4 

Richland (25) KFMSP . 

. 16.5 + 0.4 

1.0810.02 

15.810.4 

Richland 100’s (25) 100FSP . 

. 18.2+0.2 

13510.02 

173103 

Richland Lights (25) KFSP . 

.11.6+03 

0.90 + 0.02 

12.6 + 0.3 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

.12.6 + 0.2 

0.95 + 0.02 

14.4103 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results 


Brand 

“Tar” 

ms/cis 

“Nicotine” 

ms/cie 

CO 

me/cie 

Ritz 100 100FHP. 

.9.8+03 

0.77 ±0.02 

10.7 ±0.3 

Ritz 100 100FMHP. 

.10.8 + 0.2 

0.78 ±0.01 

11.0 ±03 

Salem KFMSP. 

.16.8 + 0.2 

1.16 ±0.02 

16.7 ±0.2 

Salem 100’s 100FMSP. 

.16.4 + 0.3 

1.15 ±0.02 

16.0 ±0.4 

Salem Lights KFMSP...... 

.9.4+0.2 

0.70+0.01 

12.0+0.3 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

.10.8 + 0.2 

0.83 ±0.01 

113 ±0.3 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

.8.2+0.2 

0.68 ±0.02 

10.0 ±03 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

.9.5+ 0.2 

0.75 + 0.01 

10.0 ±0.2 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

.4.9+ 0.1 

0.44 + 0.01 

7.6 ±03 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

.4.5+0.2 

0.41 + 0.01 

7.0+03 

Saratoga 120’s 120FHP. 

.15.1 + 0.3 

1.17 ±0.02 

15.0 ±0.4 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

.14.8 + 0.2 

1.13±0.02 

143 ±03 

Satin 100FSP. 

. 111 + 0.3 

0 94+0 01 

133+04 

Satin 100FMSP. 

.11.3+0.2 

0.94+0.02 

13.6 + 0.3 

Savvy 100’s Lights 100FSP. 

.10.1 + 0.2 

0.87 ±0.02 

10.7+03 

Savvy 100’s Lights 100FMSP. 

.10.3 + 0.2 

0.88+0.02 

10.9 ±03 

Savvy Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.5.2+0.2 

0.54+0.01 

53+0.1 

Silva Thins Filters 100FHP. 

.12.4 + 0.2 

LOU 0.02 

1L8±0.2 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

.12.3 + 0.2 

0.99+0.02 

11.9 + 0.3 

Spring 100’s 100FMSP. 

.18.2 + 03 

1.40 ±0.03 

18-4+0.4 

Tall 120s 120FSP. 

.18.9+0.3 

1.56 ±0.03 

19.2 ±0.3 

Tall 120s 120FMSP. 

.18.4+0.3 

1.57 ±0.03 

17.5 ±03 

Tareyton KFSP....... 

.14.2+03 

0.99 + 0.02 

15.6 + 0.3 

Tareyton 100’s 100FSP. 

.13.9+0.2 

1.02 ±0.02 

16.7 ±0.3 

Tareyton Lights KFSP. 

.5.1 + 0.3 

0.44 ±0.02 

5.7+ 0.4 

Tareyton Long Lights 100FSP.. 

.7.9 + 03 

0.68 + 0.02 

8.8+0.4 

Triumph KFSP... 


0,30±0,01 

3.6 ±0.2 

Triumph KFMSP. 

.3.4+0.2 

035+0.02 

4.4 ±03 

Triumph 100s 100FSP. 

.5.4+0.2 

0.50±0.01 

7.6 ±0.3 

Triumph 100s 100FMSP... 

.5.5+ 0.2 

0.52+0.02 

7.8+03 

True KFSP. 

.4.7+0.3 

0.46 ±0.02 

6.1 ±0.3 

True KFMSP. 

.4.6+ 0.2 

0.46 + 0.01 

63 + 03 

True 100’s 100FSP. 

.6.2+0.3 

0.60 ±0.02 

7.0 ±03 

True 100’s 100FMSP. 

.6.5 + 03 

0,61 ±0.02 

73 ±0.4 

Vantage KFSP. 

.10.3+0.1 

0.73 ±0.01 

13.4 ±0.2 

Vantage KFMSP... 

.9.8+0.2 

0.68 ±0.01 

12.2+03 

Vantage 100s 100FSP. 

.8.5+0.1 

0.64 ±0.01 

LL4±0.2 

Vantage Menthol 100s 100FMSP......... 

• i 0,2 

0.60±0.01 

12.6 ±03 

Vantage Excell 100’s 100FSP....... 

.8.8+ 0.2 

0.72+0.02 

93+0.3 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

.5.0+0.1 

0.43 ±0.01 

7.4 ±03 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

.4.9 i 0.1 

0.44 ±0.01 

8.0+ 0.2 

Viceroy KFSP. 

.16.8 + 03 

1.11 + 0.03 

15.7+0.4 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 

.16.1+03 

1.17 ±0.02 

153 + 03 

Viceroy Lights KFSP.... 

.11.3 + 0.2 

0.87 ±0.02 

12.7 ±0.3 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

.12.0+0.3 

0.92 ±0.02 

133 ±0.3 

Virginia Shims 100FSP..... 

.15.0+0.3 

1.12+0.02 

13.2+0.2 

Virginia Slims 100FMSP. 

.15.3+03 

1.15+0.02 

133 ±03 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results 


Brand 

“Tar” 

nia/cie 

“Nicotine” 

me/cia 

CO 

ma/cia 

Virginia Slims Lights 100FHP.. 

.8.7+0.2 

0.72+0.02 

9.6 + 03 

Virginia Slims Lights 10QFMHP..... 

.8.6+0.2 

0.71+0.01 

9.6+0.2 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP. 

.14.3+03 

1.13+ 0.02 

13.910.4 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP. 

.13.7+03 

1.0910.02 

13.3+03 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP.. 

.4.9+0.1 

0.4710.01 

5.410.2 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FMHP... 

.4.8+0.2 

0.45*0.02 

5.2+0.2 

Winston KFHP. 

.16.8+03 

1.05 + 0.02 

15.8±03 

Winston KFSP..... 

.16.6+0.3 

LI 1± 0.02 

16.210.3 

Winston 100’s 100FSP. 

.17.1+0.2 

1.05 + 0.01 

19.1±0.3 

Winston Lights KFHP. 

.9.6+ 0.2 

0.62 ±0.01 

11310.2 

Winston Lights KFSP. 

.9.5+0.2 

0.66 + 0.02 

LL4+0.2 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

.9.9+0.2 

0.7210.02 

12.310.4 

Winston Lights lOO’s 100FSP. 

.11.1 + 0.2 

0.79 + 0.01 

12.710.2 

Winston Ultra Lights KFSP....... 

.5.4+0.1 

0.4710.01 

8.5103 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.4.8+ 0.1 

0.43±0.01 

8.3±0.2 

Craven "A" KFHP. 

.15.6+0.2 

1.19 + 0.02 

16.3 + 0.3 

Craven "A" Filter Standard Size RFHP... 

.18.7+0.4 

1.54±0.03 

14. li 0.3 

Dunhill International 100FHP... 

.16.9 + 0.2 

1.56 + 0.03 

17310.3 

Dunhill Menthol 100FMHP. 

.14.8 + 0.2 

1.26 + 0.02 

17.1+0.2 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP. 

.10.8 + 0.4 

0.97 + 0.03 

13.0 + 0.4 

Dunhill International Superior Mild 100FHP. 

.8.5+03 

0.79±0.02 

9.810.3 

Rothmans KFHP. 

.18.0 + 0.3 

136 + 0.02 

18.910.3 

Rothmans Special Mild KFHP. 

.14.1+03 

1.11 + 0.02 

15.9+0.2 

St. Moritz Filter 10GFSP. 

.14.9+0.2 

1.0910.02 

15.5103 

St. Moritz Menthol 100FMSP.......... 

.14.2 + 0.3 

0.93 + 0.02 

16.0+0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results - Rounded Values 


Brand 

Alpine KFMSP. 

Kool Ultra KFMSP. 

Alpine Lights KFMSP.*. 

Alpine Lights 100’s 100FMSP... 

American Filter King KFSP..... 

American Filter 100’s 100FSP... 

American Lights KFSP... 

American Lights 100’s 100FSP. 

Bel air KFMSP. 

Bclair 100’s 10GFMSP. 

Benson & Hedges KFHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP... 

Benson & Hedges 100’s 100FSF.. 

Benson & Hedges 100's 100FMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP.... 
Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FHP... 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMHP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 1Q0FSP. 

Benson & Hedges Lights 100’S 100FMSP..... 

Benson & Hedges MultiFiItef KFSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP... 

Cambridge Full Flavor 100’s 1Q0FSP. 

Cambridge Lights KFSP..... 

Cambridge Lights KFMSP..... 

Cambridge Lights 100’s 100FSP,......... 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP... 

Cambridge Ultra Low Tar 100s 100FSP. 

Camel RNFSP... 

Camel Filters KFHP.................... 

Camel Filters KFSP... 

Camel Filters 100’s 100FSP. 

Camel Lights KFHP... 

Camel Lights KFSP... 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Capri 100FHP.......— 

Capri 100FMHP. 

Capri 120’s 120FHP. 

Capri 120’s 120FMHP..... 

Carlton Ultra KFHP. 

Carlton KFSP. 

Carlton KFMSP. 

Carlton 83 KFHP... 

Carlton 100’s 100FHP..... 

Carlton 100’s 100FMHP. 

Carlton 100’s 100FSP. 


“Tar” 

me/cie 

“Nicotine” 

me/cie 

CO 

me/cie 

...17 

l.i 

16 

... 2 

0.2 

2 

»... 9 

0.7 

11 

. 9 

0.8 

11 

.... 16 

1.2 

14 

....16 

1.2 

15 

....12 

0.9 

13 

....12 

1.0 

13 

....10 

0.8 

10 

. 8 

0.6 

9 

....15 

1.2 

13 

....16 

1.2 

15 

.... 16 

1.2 

16 

....17 

1.2 

17 

....16 

1.2 

16 

. 5 

0.5 

7 

. 5 

0.5 

7 

....11 

0.9 

12 

....10 

0.8 

11 

....11 

0.8 

13 

....11 

0.9 

12 

....12 

0.9 

11 

....17 

1.1 

16 

....17 

1.2 

17 

.... 12 

0.9 

13 

....12 

0.9 

13 

....12 

0.9 

14 

....12 

0.9 

14 

. 4 

0.4 

6 

....22 

1.4 

14 

. 17 

1.0 

16 

. 15 

1.0 

14 

. 17 

1.0 

19 

. 9 

0.6 

12 

. 9 

0.7 

12 

. 11 

0.8 

14 

. 10 

0.8 

7 

. 9 

0.8 

6 

. 14 

1.1 

10 

. 12 

1.0 

8 

0-5 

< 0.05 

< 0.5 

. 1 

0.1 

2 

...< 0.5 

0.1 

1 

. 1 

0.1 

2 

...< 0.5 

0.1 

1 

...< 0.5 

0.1 

1 

. 3 

0.3 

4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results - Rounded Values 



“Tar” 

“Nicotine” 

CO 

Brand 

me/cie 

me/cie 

m g/ ci g 

Carlton 100’s 100FMSP. 

.4 

0.4 

6 

Carlton 120’s 12QFSP. 

.6 

0.6 

6 

Carlton 120’s 120FMSP. 

.6 

0.6 

5 

Century 25’s (25) KFSP. 

.15 

1.0 

17 

Century 25’s 100’s 100FSP. 

.17 

1,1 

20 

Century 25’s Lights (25) KFSP,. 

.9 

0.7 

11 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP.... 

.12 

0.9 

13 

Century 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

.11 

0.8 

13 

Chesterfield RNFSP. 

.20 

13 

13 

Chesterfield KNFSP. 


1.6 

15 

Chesterfield Lights KFSP... 

.10 

0.8 

12 

Chesterfield Lights 100s 100FSP... 

.10 

0.9 

11 

Dora! Full Flavor KFSP... 

.16 

1.0 

17 

Doral Full Flavor KFMSP... 

.16 

1.1 

16 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP. 

.16 

1.1 

18 

Doral Full Flavor 100’s 100FMSP. 

.16 

1.1 

17 


.10 

0.7 

li 

Doral Menthol Lights KFMSP.. 

.10 

0.7 

11 

Doral Lights 100’s 100FSP. 

.10 

0.8 

10 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP,,,.. 

.11 

0.9 

11 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.5 

0.5 

8 

English Ovals KNFHP. 

.23 

1.8 

15 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP.. 


1.0 

11 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

.13 

1.0 

11 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

.13 

1.1 

11 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

.13 

1.1 

11 

Eve Ultra Lights 120’s 120FHP. 

.5 

0.6 

4 

Eve Ultra Lights 120’s 120FMHP.... 

.5 

0.6 

4 

Falcon Lights KFSP..... 

.11 

0.7 

11 

Falcon Lights KFMSP. 

.10 

0.8 

12 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

.11 

0.8 

14 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

.9 

0.7 

11 

Harley Davidson KFSP. 

.14 

1.0 

16 

Herbert Tareyton KNFSP... 

.25 

1.6 

18 

Kent Golden Lights KFHP. 

.8 

0.7 

9 

Kent Golden Lights KFSP. 

.8 

0.7 

8 

Kent Golden Lights KFMSP..... 

.8 

0.7 

9 

Kent Golden Lights 100s 10QFHP. 

.9 

0.8 

10 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

.9 

0.8 

9 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP.... 

.10 

0.9 

10 

Kent KFHP. 

.11 

0.8 

13 

Kent KFSP. 

.12 

0.9 

14 

Kent 100s 100FSP... 

.14 

1.0 

15 

Kent 100s 100FMSP. 


1.0 

15 

Kent III KFSP. 

.3 

0.3 

5 

Kent III 100s 100FHP. 

.5 

0.5 

7 

Kent III 100s 100FSP. 

.5 

0.4 

7 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results - Rounded Values 


Brand 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig rtig/cig_mg/cig 


Kool RNFMSP. 

Kool KFMHP. 

KoolKFMSP. 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP. 

Kool Lights 100’s 100FMSF. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Kool Ultra KFMSP. 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

L&MKFHP. 

L & M KFSP. 

L&M Super 100 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP............ 

L&M 30’s Lights 100’s 100FSP.... 

Lark KFSP. 

Lark 100FSP. 

Lark Lights KFSP. 

Lark Light 100’s 100FSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Lucky Strike KFHP. 

Lucky Strike KFSP... 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP.. 

Lucky Strike Lights KFSP. 

Lucky Strike Lights 100’s 10GFSP.. 

Magna KFHP. 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFSP... 

Malibu Filters KFSP. 

Malibu Menthol KFMSP. 

Malibu 100’s 100FSP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP.... 

Malibu Lights KFSP. 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro KFHP. 

Marlboro KFSP....... 

Marlboro KFMSP. 

Marlboro 100’s 100FHP. 

Marlboro 100’s 100FSP. 

Marlboro 25’s KFSP. 

Marlboro Lights KFHP.... 

Marlboro Lights KFMHP.... 

Marlboro Lights KFSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP.. 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP... 
Marlboro Lights 100’s 100FSP. 


..22 

. 1.4 

15 

..16 

1.1 

16 

..17 

1.2 

16 

..17 

1.3 

17 

... 8 

0.7 

9 

... 9 

0.7 

10 

..11 

0.9 

11 

..12 

0.9 

13 

..12 

0.9 

13 

... 2 

0.2 

2 

... 5 

0.4 

5 

..14 

1.1 

13 

..14 

1.0 

13 

..14 

1.1 

15 

... 8 

0.9 

7 

..12 

1.0 

10 

.. 14 

1.1 

12 

..14 

1.2 

14 

..13 

1.0 

11 

..13 

1.1 

13 

..25 

1.6 

17 

..12 

0.9 

13 

..12 

0.9 

13 

,.12 

1.0 

13 

... 8 

0.7 

10 

... 9 

0.8 

10 

.. 14 

0.9 

15 

..14 

0.9 

14 

... 9 

0.7 

13 

..17 

1.2 

15 

..16 

1.2 

14 

..14 

1.1 

14 

.11 

0.9 

12 

.10 

0.8 

10 

... 9 

0.8 

11 

.17 

1.2 

15 

.17 

1.2 

15 

.16 

1.2 

15 

.17 

1.2 

16 

.16 

1.2 

16 

.17 

1.2 

15 

.11 

0.9 

12 

.10 

0.8 

11 

.11 

0.9 

12 

.11 

0.9 

12 

JO 

0.8 

11 

.11 

0.9 

12 


Draft Report 4/90 


10 


PM3000761984 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/txbl0001 



















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results - Rounded Values 


Brand 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


Marlboro Lights 25’s KFSP. 

.11 

0.8 

12 

Marlboro 100’s Red 100FHP. 

.17 

1.3 

17 

Marlboro 100’s Red 100FSP. 

.16 

1.2 

16 

Max 120s 120FSP. 

.17 

1.3 

19 

Max 120s 120FMSP. 

.17 

13 

18 

Merit KFHP. 

.8 

0.6 

10 

Merit KFSP. 

.8 

O.G 

10 

Merit KFMSP. 

.8 

0.6 

10 

Merit 100’s 100FSP. 

.10 

0.8 

12 

Merit 100’s 100FMSP. 

.10 

0.8 

11 

Merit Ultra Lights KFHP........ 

.5 

0.5 

6 

Merit Ultra Lights KFSP. 

.5 

0.5 

6 

Merit Ultra Lights KFMSP... 

.5 

0.5 

6 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP. 

.6 

0.6 

7 

Merit Ultra Lights 100’s 10QFSP... 

.5 

0.5 

7 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

.5 

0.5 

7 

More 120s 120FSP. 

..17 

1.2 

22 

More 120s 120FMSP. 

.17 

13 

22 

More Lights 100s 100FHP. 

.10 

0.8 

11 

More Lights 100s 100FMHP. 

.9 

0.7 

11 

More Lights 120s 120FSP. 

.12 

0.9 

19 

More Lights 120s 120FMSP. 

.13 

1.0 

20 

More White Lights 120s 120FSP.... 

.10 

0.7 

13 

More White Lights 120s 120FMP. 

.10 

0.8 

15 

Newport KFMHP. 

.16 

1.2 

17 

Newport KFMSP..,... 

.17 

1.2 

18 

Newport 100’s 100FMHP... 

.19 

1.4 

19 

Newport 100’s 100FMSP. 

.18 

1.4 

19 

Newport 25’s KFMSP. 

.17 

1.2 

18 

Newport 25’s 100’s 100FMSP. 

.19 

1.4 

19 

Newport Lights KFMHP.... 

.8 

0.7 

9 

Newport Lights KFMSP... 

.8 

0.7 

9 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

.9 

0.8 

9 

Newport Lights 100’s 100FMSP... 

.9 

0.8 

9 

Newport Stripes 100FHP...... 

.12 

0.9 

16 

Newport Stripes 100FMHP.. 

.12 

0.9 

16 

Newport Stripes Slim Lights 1DOFMHP 

.... 10 

0.8 

11 

Now KFHP. 

.< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

Now KFSP. 

.1 

0.1 

2 

Now KFMSP. 

.1 

0.1 

2 

Now 100s 100FHP. 

.< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

Now 100s 100FSP. 

... 2 

0.2 

3 

Now 100s 100FMSP. 

.2 

0.2 

4 

Old Gold Straights KNFSP. 

.26 

1.8 

18 

Old Gold Fillers KFSP. 

.17 

1.2 

18 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

.18 

1.4 

19 

Old Gold Lights KFSP. 

.9 

0.8 

10 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results - Rounded Values 


“Tar” “Nicotine” CO 


Brand 

mg/cis 

mg/cie 

me/cit? 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

.12 

0.9 

16 

Pall Mall KNFSP. 

.25 

1.7 

16 

Pall Mall 25’s KNFSP. 

.25 

1.7 

16 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

.18 

1.3 

17 

Pall Mall Lights 100's 100FSP. 

.10 

0.9 

12 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

.15 

1.1 

14 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

.16 

1.2 

15 

Pall Mall Red Lights KJFSP. 

.10 

0.8 

10 

Pall Mall Red Lights 100’s 1Q0FSP. 

.9 

0.8 

10 

Parliament Lights KFHP. 

.9 

0.7 

10 

Parliament Lights KFSP. 

.9 

0.8 

11 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

.12 

1.0 

13 

Philip Morris RNFSP. 

.23 

1.4 

16 

Philip Morris Commander KNFSP.... 

.26 

1.7 

16 

Philip Morris International 100FHP. 

.17 

1.2 

16 

Philip Morris International 100FMHP. 

.17 

1.3 

16 

Players RNFHP. 

.25 

1.7 

15 

Players KFHP. 

.12 

0.9 

13 

Players KFMHP. 

.12 

0.9 

13 

Players 100’s 100FHP. 

.14 

1.0 

13 

Players 100's 100FMHP. 

.14 

1.0 

12 

Players Lights 25’s KFSP. 

.10 

0.8 

11 

Players Lights 25’s KFMSP. 

.10 

0.7 

11 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP........ 

.12 

0.9 

14 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

.11 

0.9 

13 

Prince KFSP. 

.16 

1.3 

18 

Prince Lights KFSP........ 

.12 

1.1 

12 

Pyramid KNFSP....., 

.23 

1.5 

15 

Pyramid Lights KFSP. 

.14 

1.1 

13 

Pyramid Lights 100’s 100FSP. 

.13 

1.1 

14 

Pyramid Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.6 

0.6 

5 

Raleigh KNFSP. 

.25 

1.5 

17 

Raleigh KFSP. 

..15 

1.0 

14 

Raleigh 100’s 100FSP. 

.16 

1.0 

16 

Raleigh Lights KFSP....... 

. . 11 

0.9 

13 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

.12 

0.9 

15 

Richland 20’s KFSP. 

.17 

1.2 

16 

Richland 20’s KFMSP. 

.16 

1.0 

16 

Richland 20’s 100’s 100FSP. 

.18 

13 

17 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP. 

.16 

1.1 

16 

Richland 2Q’s Lights KFSP. 

.12 

0.9 

13 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP...,. 

.12 

0.9 

14 

Richland (25) KFSP. 

.17 

1.2 

16 

Richland (25) KFMSP. 

.16 

1.1 

16 

Richland 100’s (25) 100FSP. 

. 18 

1.4 

18 

Richland Lights (25) KFSP. 

.12 

0.9 

13 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

.13 

1.0 

14 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results - Rounded Values 


“Tar” “Nicotine” CO 


Brand 

me/cie 

me/cie 

me/cie 

Ritz 100 100FHP. 

.10 

0.8 

11 

RitzlOO ltX)FMHP. 

.11 

0.8 

11 

Salem KFMSP. 


12. 

17 

Salem 100’s 100FMSP. 

.16 

12 

16 

Salem Lights KFMSP. 

.9 

0.7 

12 

Salem Lights 100’s 100FMHP... 

.11 

0.8 

11 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

.8 

0.7 

10 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

.10 

0.7 

10 

Sfllftm Ultra Light.i KFMSP. 

.5 

0.4 

8 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

.4 

0.4 

7 

Saratoga 120’s 120FHP.......... 

.15 

1.2 

15 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

.15 

1.1 

14 

Satin 100FSP. 

.11 

0.9 

13 

Satin 100FMSP... 

.11 

0.9 

14 

Savvy 100’s Lights 100FSP. 

.10 

0.9 

11 

Savvy 100’s Lights 100FMSP... 

.10 

0.9 

11 

Savvy Ultra Lights 100’s 100FSP... 

.5 

. 0.5 

5 

Silva Thins Filters 100FHP.. 

.12 

1.0 

12 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

.12 

1.0 

12 

Spring 100’s 100FMSP. 

.18 

1.4 

18 

TaU 120s 120FSP. 

.19 

1.6 

19 

Tall 120s 120FMSP.. 

.18 

1.6 

17 

Tareyton KFSP... 

.14 

1.0 

16 

Tareyton 100’s 100FSP. 


1.0 

17 

Tareyton Lights KFSP... 

.5 

0.4 

6 


.8 

0.7 

9 

Triumph KFSP...". 

.3 

0.3 

4 

Triumph KFMSP.... 

.3 

0.4 

4 

Triumph 100s 100FSP. 

.5 

0.5 

8 

Triumph 100s 100FMSP. 

.6 

0.5 

8 

True KFSP. 

.5 

0.5 

6 

True KFMSP. 

.5 

0.5 

6 

True 100’s 100FSP. 

.6 

0.6 

7 

True 100’s 100FMSP. 


0.6 

7 

Vantage KFSP. 

.10 

0.7 

13 

Vantage KFMSP. 

.10 

0.7 

12 

Vantage 100s 100FSP. 

.9 

0.6 

11 

Vantage Menthol 100s 100FMSP.. 


0.6 

13 

Vantage Excell 100’s 100FSP. 

.9 

0.7 

9 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

. 5 

0.4 

7 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP.... 

. 5 

0.4 

8 

Viceroy KFSP. 

.17 

1.1 

16 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 

.16 

1.2 

15 

Viceroy Lights KFSP...., 

.11 

0.9 

13 

Viceroy Lights 100’s 100FSP... 

.12 

0.9 

14 

Virginia Slims 100FSP... 

. 15 

1.1 

13 

Virginia Slims 100FMSP. 

. 15 

12 

13 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results - Rounded Values 


grand 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


Virginia Slims Lights 100FHP..... 

Virginia Slims Lights 100FMHP... 

Virginia Slims Lights 120’s 12QFHP....... 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP— 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FMHP. 

Winston KFHP. 

Winston KFSP. 

Winston 100’s 100FSP.. 

Winston Lights KFHP............ 

Winston Lights KFSP.. 

Winston Lights lOO’s 100FHP.... 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Craven "A" KFHP. 

Craven "A* Filter Standard Size RFHF.. 

Dunhill International 10GFHP. 

Dunhill Menthol 100FMHP. 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP. 

Dunhill International Superior Mild 100FHP 

Rothmans KFHP... 

Rothmans Special Mild KFHP... 

St. Moritz Filler 100FSP..... 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 


.9 

0.7 

10 

.9 

0.7 

IQ 

....14 

1.1 

14 

....14 

1.1 

13 

..... 5 

0.5 

5 

.5 

0.4 

5 

..,.17 

1.1 

16 

....17 

1.1 

16 

....17 

1.1 

19 

....10 

0.6 

12 

....10 

0.7 

11 

....10 

0.7 

12 

....11 

0.8 

13 

.5 

0.5 

8 

.5 

0.4 

8 

....16 

1.2 

16 

....19 

1.5 

14 

.17 

1.6 

17 

....15 

1.3 

17 

.11 

1.0 

13 

.9 

0.8 

10 

.18 

1.4 

19 

.14 

1.1 

16 

.15 

1.1 

16 

.14 

0.9 

16 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 

Test Results ■ American Tobacco Company Brands 


Brand 


American Filter King KFSP. 

American Filter 100’s 100FSP. 

American Lights KFSP. 

American Lights 100’s 100FSP. 

Carlton Ultra KFHP. 

Carlton KFSP. 

Carlton KFMSP....... 

Carlton 83 KFHP. 

Carlton 100‘s 100FHP. 

Carlton 100’s 10QFMHP.. 

Carlton 100’s 100FSP. 

Carlton 100’s 100FMSP. 

Carlton 120’s 120FSP. 

Carlton 120’s 120FMSP. 

Herbert Tarcyton KNFSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Lucky Strike KFHP. 

Lucky Strike KFSP. 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP... 

Lucky Strike Lights KFSP. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP... 

Malibu Filters KFSP. 

Malibu Menthol KFMSP. 

Malibu 100’s 100FSP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

Malibu Lights KFSP. 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mall 25’s KNFSP. 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP. 

Pail Mall Red Filters KFSP. 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP 
Pall Mall Red Lights KFSP....,,...,..., 
Pall Mall Red Lights 100’s 100FSP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Tall 120s 120FSP. 

Tall 120s 120FMSP. 

Tarcyton KFSP.. 

Tareyton 100’s 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP... 

Tarcyton Long Lights 100FSP.. 


Tar Nicotine CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


..16.4 ±0.2 
...16.4 ±0.2 
.. 12.0 ± 0.2 
..12.3 ±0.3 

< 0.5 

... 0.9 ±0.1 
.< 0.5 
... 0.7 ±0.1 

< 0.5 

< 0.5 

... 2.7 ±0.1 
... 4.4 ±0.2 
... 6.1 ± 0.2 
... 5.9 ±0.2 
..25.3+1.0 
..25.1 + 0.4 
.. 12.0 ± 0.2 
..12.3±0.3 
..12.4±03 
... 8.4±0-2 
... 8.9 ±0.2 
..16.6 ±03 
..16.1 ±03 
..143+0.5 
..11.5+0.3 
... 9.6 ±0.2 
... 8.9 ±0.2 
..24.7 ±0.6 
..25.0+03 
..173 ±0.2 
..10.3 + 0.3 
..15.2 ±0.4 
..15.6 ±03 
.. 10 . 2 + 0.2 
... 9.3 ±0.2 
..12.4 ±0.2 
,.123 ±0.2 
..18.9 ±03 
.. 18.4 ±0.3 
.. 14.2±0.3 
..13.9+0.2 
... 5.1 + 03 
... 7.9+03 


1.15±0.01 
1.21 ±0.02 
0.91 ±0.01 
0.97 ±0.02 
< 0.05 
0.13±0.01 
0.09+0.01 
0 . 12 + 0.01 
0.09±0.00 
0.09 ±0.00 
039 ±0.01 
0.42±0.01 
0.61 ±0.02 
0.59 ±0.02 
1.57 ±0.03 
1.56 ±0.03 
0.92 ±0.02 
0.92 ±0.02 
0.96 + 0.02 
0.68 ±0.01 
0.76 ±0.02 
1.20 + 0.02 
1.18 ±0.02 
1.12+0.03 
0.93+0.02 
0.76 ±0.01 
0.75 ±0.02 

1.65 ±0.04 

1.66 ±0.03 
1.34+0.02 
0.85+0.02 
1.13±0.03 
1.17±0.02 
0.82 ±0.01 
0.79 ±0.01 
1.01 ±0.02 
0.99 ±0.02 

1.56 ±0.03 

1.57 + 0.03 

0.99 ±0.02 
1.02 ±0.02 
0.44 + 0.02 
0.68 ±0.02 


143 + 030 
143 + 0.30 
12.7±0.20 
13.2 ±0.40 
< 03 
Z0±0.10 
13 ±0.10 
1.6 + 0.10 
0.9 + 0.10 
0.9 + 0.10 

3.8 ±0.20 
6 . 2 + 0.20 

5.5 ±0.20 
5.1±0.10 

17.6 ±0.40 
17.2+0.40 
123+0.20 
12.8+0.40 
13.0 ±0.30 

iai±o.3o 

9.8 + 0.30 
14.9 + 0.30 
14.0 ±0.30 
13.7±0.50 

12.1 ±0.40 
103±030 
103 ±0.20 
163 ±0.50 
163 ±0.30 

17.2 ±0.20 

11.8 ±030 
13.6+0.30 

14.9 ±030 

10.5 ±0.20 

9.6 ±0.20 
11.8+0.20 

11.9 ±0.30 
193+0.30 

17.5 ±0.30 

15.6 ±0.30 

16.7 ±0.30 

5.7 + 0.40 

8.8 ±0.40 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 

Test Results - Brown & Williamson Brands 


Brand 


Tar 

me/cie 

Nicotine 

me/cia 

CO 

ma/cie 

Belair KFMSP. 


.10.5+0.2 

0.82+0.02 

9.6+ 0.2 

Belair 100’s 100FMSP...... 


.8.1+ 0.2 

0.62+0.01 

8.7+0.2 

Capri 100FHP. 


.9.6+0.2 

0.80+0.02 

63 ±0.2 

Capri 100FMHP. 


.9.5+0.2 

0.75 ±0.02 

6.3+0.2 

Capri 120’s 120FHP. 


.14.0 + 0.2 

1.12 ±0.02 

9.8 ±0.3 

Capri 120’s 120FMHP. 


.12.1 + 0.2 

0.96 ±0.02 

7.5 ±0.2 

Falcon Lights KFSP. 


.10.9 + 0.3 

0.74+0.02 

11.0+03 

Falcon Lights KFMSP. 


.10.4 + 0.3 

0.79 ±0.02 

12.0 ±0.4 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 


.11.2±0.3 

0.79 ±0.02 

14.2 + 0.4 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 


.9.0+ 0.3 

0.75+0.02 

10.8+03 

Kool RNFMSP. 


.21.5+0.8 

1.39 + 0.02 

14.6+03 

KoolKFMHP. 


.15.9 + 0.4 

1.09+0.02 

15.6 ±0.4 

Kool KFMSP. 


.17.0 + 0.3 

1.19 ±0.03 

16.0 ±0.4 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 


.17.2+0.3 

1.27 ±0.03 

16.9 ±0.3 

Kool Lights KFMSP. 


.8.1+ 0.2 

0.67 ±0.02 

9.0+0.2 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 


.8.7+0.3 

0.74 ±0.02 

10.0 ±0.4 

Kool Milds KFMHP. 


.11.5 + 0.2 

0.87 ±0.01 

11.4 ±0.2 

Kool Milds KFMSP. 


.12.2 ±0.2 

0.94 ±0.03 

12.6 ±0.2 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 


.12.1 + 0.3 

0.95 ±0.02 

13.0+0.3 

Kool Ultra KFMSP. 


.1.8+ 0.1 

0.18+0.01 

2.1±0.1 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 


.4.8+0.2 

0.43 ±0.02 

5.0 ±0.2 

Prince KFSP. 


.16.5+0.2 

1.31+0.02 

18.0+0.2 

Prince Lights KFSP......... 


.12.3 + 0.3 

1.08+0.02 

12.4+0.3 

Raleigh KNFSP. 


.25.1 + 0.4 

1.46 ±0.03 

16.9 ±0.4 

Raleigh KFSP. 


.15.3+0.4 

0.96 ±0.03 

• 14.4+03 

Raleigh 100’s 100FSP. 


.15.5+0.4 

0.97+0.02 

15.7±03 

Raleigh Lights KFSP............. 


.11.4+0.3 

0.89 ±0.02 

12.5 + 03 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 


.12.3+0.2 

0.92 ±0.01 

14.6 + 03 

Richland 20’s KFSP. 


.17.2+0.4 

1.18+0.02 

16.2+03 

Richland 20’s KFMSP. 


.16.1+0.3 

1.05+0.02 

15.5 ±0.4 

Richland 20’s 100’s 100FSP. 


.17.8+0.3 

1.30+0.02 

17.0 ±03 

Richland 2Q’s Menthol 100’s 100FMSP... 


.16.3+0.3 

1.14+0.02 

16.4 ±03 

Richland 20’s Lights KFSP. 


.11.9±0.2 

0.91+0.01 

12.5 ±03 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP. 


.12.3+0.3 

0.91 ±0.02 

14.0 ±03 

Richland (25) KFSP. 


.16.8+0.3 

1.16±0.02 

16.1+0.4 

Richland (25) KFMSP. 


.16.5+0.4 

1.08 ±0.02 

15.8+0.4 

Richland 100’s (25) 10OFSP. 


.18.2+0.2 

135±0.02 

17.5±0.3 

Richland Lights (25) KFSP. 


.11.6+0.3 

0.90 ±0.02 

12.6 ±03 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 


.12.6+0.2 

0.95 ±0.02 

14.4+0.3 

Viceroy KFSP..... 


.16.8+0.3 

1.11 ±0.03 

15.7 ±0.4 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 


.16.1 + 0.3 

1.17+0.02 

153 ±0.3 

Viceroy Lights KFSP. 


.11.3+0.2 

0.87 ±0.02 

12.7+03 

Viceroy Lights 100’s 100FSP... 


.12.0 + 0.3 

0.92 ±0.02 

13.8+03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 

Test Results - Liggett Group Brands 


“Tar” “Nicotine” CO 


Brand 

me/cie 

me/cie 

me/cie 

Chesterfield RNFSP.. 

.19.7+0.4 

1.26+0.03 

12.6+0.30 

Chesterfield KNFSP. 

.23.5+0.5 

1.58+0.04 

14.8 ±0.40 

Chesterfield Lights KFSP. 

.10.0+0.2 

0.79+0.01 

1L6+0.20 

Chesterfield Lights 100s 100FSP. 

.10.3+0.2 

0.86 ±0.01 

113 ±0.30 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

.12.7+0.2 

1.03 + 0.02 

10.9+0.20 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

.12.9+0.3 

1.03 ±0.02 

10.7+030 

Eve Lights 120’s 120FHP...... 

.12.8+0.3 

Lll±0.02 

11.4 ±030 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

.13.0+0.2 

1.14+0.03 

11.5 ±0.30 

Eve Ullra Lights 120*s 120FHP. 

.5.4+ 0.2 

0.58 ±0.02 

4.0 ±0.10 

Eve Ultra Lights 120’s 120FMHP. 

.5.3+0.2 

0.58 + 0.02 

3.9+0.20 

L & M KFHP. 

.13.6+0.2 

1.07 ±0.02 

12.9 + 020 

L & M KFSP. 

.13.6+0.3 

LOS ±0.02 

13.0+030 

L & M Super 100 100FSP. 

.13.7+0.2 

1.09 ±0.02 

14.6 ±030 

L & M Long Lights 100FSP............. 

.8.2 + 0.3 

0.85 + 0.02 

6.8 + 0.20 

L & M 30’s Lights 100’s 1D0FSP. 

.11.9+0.2 

1.01 + 0.02 

9.9 ±0.30 

Lark KFSP. 

.14.0+0.2 

1.08 + 0.02 

12.3 + 0.20 

Lark 100FSP. 

.14.4+0.2 

1.17 ±0.02 

13.6+0.20 

I .ark Lights KFSP. . 

.12.6+03 

1.01+0.03 

11.4+0.30 

Lark Light 100’s 100FSP. 

.13.0+0.3 

1.07+0.02 

12.5 ±0.40 

Pyramid KNFSP. 

.22.7+0.4 

1.52 ±0.02 

14.7 ±0.40 

Pyramid Lights KFSP.. 


1.06 + 0.02 

12.9 ±030 

Pyramid Lights 100’s 100FSP. 

.13.5+03 

1.14 ±0.02 

14.5 ±0.20 

Pyramid Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.5.6+0.1 

0.57±0.01 

5.1 ±0.10 

Savvy 100’s Lights 100FSP. 

.10.1+0.2 

0.87+0.02 

10.7+0.20 

Savvy 100’s Lights 100FMSP. 

......103 + 0.2 

0.88+0.02 

10.9+030 

Savvy Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.5.2+0.2 

0.54+0.01 

5.2 ±0.10 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results - Lorillard Brands 


“Tar” “Nicotine” CO 



Harley Davidson KFSP.13.9+0.1 

Kent Golden Lights KFHP...8.1±0.2 

Kent Golden Lights KFSP. 7.6±0.2 

Kent Golden Lights KFMSP.. 8.1 ±0.3 

Kent Golden Lights 100s 100FHP.8.9+03 

Kent Golden Lights 100s 100FSP.8.7 ±0.3 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP.9.7±0.4 

Kent KFHP.11.1+0.2 

Kent KFSP.11.8 ±0.3 

Kent 100s 100FSP.13.9 ±03 

Kent 100s 100FMSP.14.1 ±0.3 

Kent m KFSP.3.4±0.2 

Kent III 100s 100FHP.4.9 ±0.2 

Kent HI 100s 100FSP. 4.7+0.1 

Max 120s 120FSP.17.2±0.2 

Max 120s 120FMSP.16.9 + 0.4 

Newport KFMHP.15.9 ± 0.3 

Newport KFMSP.16.9±0.2 

Newport 100’s 100FMHP.18.7±0.3 

Newport 100’s 100FMSP...18.0 + 0.3 

Newport 25’s KFMSP.17.1±0.2 

Newport 25’s 100’s 100FMSP.19.2 ±0.2 

Newport Lights KFMHP.83 ±0.1 

Newport Lights KFMSP.8.1 ±0.3 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 8.7±0.2 

Newport Lights 100’s 100FMSP.8.7 ±0.4 

Newport Stripes 100FHP.11.7+0.2 

Newport Stripes 100FMHP.12.1±0.2 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP.9.6 ±0.2 

Old Gold Straights KNFSP.26.0±0.7 

Old Gold Filters KFSP.17.2±0.3 

Old Gold Filter 100’s 100FSP.18.4±0.3 

Old Gold Lights KFSP.8.7 ±0.3 

Old Gold Lights 100s 100FSP.12.0 ±0.2 

Satin 100FSP.11.1±03 

Satin 100FMSP.11.3+0.2 

Spring 100’s 100FMSP.18.2±0.3 

Triumph KFSP.2.8±0.2 

Triumph KFMSP.3.4 ±0.2 

Triumph 100s 100FSP...5.4+02 

Triumph 100s 100FMSP.5.5 ±0.2 

True KFSP...4.7 ±03 

True KFMSP.4.6 ±0.2 

True 100’s 100FSP.6.2±03 

True 100’s 100FMSP.6.5±0.3 


0.99+0.01 
0.71 ±0.02 
0,69 ±0.02 
0.73 ±0.02 
0.83±0.03 
0.80 ±0.02 
0.88 ±0.03 
0.82+0.01 
0.87 ±0.02 
1.03 ±0.02 
1,04 ±0.02 
0,34 ±0.01 
0.47+0.01 
0.44 ±0.01 
1.32+0.02 
132 ±0.03 
1.15 ±0.02 

1.23 ±0.02 
1.42+0.03 
1.37+0.02 

1.24 ±0.02 
1.45 ±0.02 
0.72±0.01 
0.72 ±0.02 
0.81 ±0.02 
0.80 ±0.03 
0.91+0.02 
0.90 ±0.02 
0.76 ±0.01 
1.77 ±0.03 

1.25 ±0.02 

1.39 ±0.02 
0.77+0.02 
0.92 ±0.02 
0.94 ±0.01 
0.94+0.02 

1.40 ±0.03 
030±0.01 
0.35 ±0.02 
0.50+0.01 
0.52 ±0.02 
0.46 ±0.02 
0.46 ±0.01 
0.60 ±0.02 
0.61 ±0.02 


16.0 ±0.2 
9.2 ±03 
8,5 ±0.3 
8.9 ±0.4 

9.7 ±0.4 
9.2 ±0.5 

1Q.5±0.5 
12.6 + 0.2 

13.6 ±0.4 

15.1 ±0.3 

14.9 + 0.3 
4.6+ 0.2 
73 ±0.2 

7.1 ±03 

18.6 + 0.4 

17.6 ±0.5 
16.9+0.3 

17.7 ±0.3 
19.4 ±03 
18.7+0.4 

18.1 ±03 

19.4 ±0.3 
9.2±0.2 
9.0 + 03 
93+0.3 

9.2 ±0.4 
153+0.4 

16.4 ±0.4 
113+0.3 

17.9 ±0.6 
183 + 0.5 
193±03 

9.9+ 0.4 

16.4 ±03 
13.3±0.4 
13.6+0.3 

18.4 ±0.4 
3.6 + 03 
4.4 ±03 
7.6+03 

7.8 ±03 

6.1 ±03 

6.1 + 03 
7.0 + 03 

7.2 ±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results - Philip Morris Brands 


Brand 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cie mg/cig mg/cig 


Alpine KFMSP. 

.16.6 + 0.4 

1.13 ±0.02 

16.1+03 

Alpine 100s 100FMSP. 

.16.0 ±0.3 

1.19+0.02 

15.0 + 03 

Alpine Lights KFMSP....... 

... 9.3 ±0.2 

0.74+0.02 

10.6+0.2 

Alpine Lights 100’s 100FMSP. 

.. 9.5 ±0.1 

0.78 ±0.01 

11.2+0.2 

Benson & Hedges KFHP....... 

.15.4 ±0.4 

1.25+0.03 

12.5+0.4 

Benson & Hedges 100’s 100FHP. 

.16.4 ±0.2 

L22±0.02 

153 ±0.2 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP. 

.16.5 ±0.3 

1.21 ±0.02 

15.6+03 

Benson & Hedges 100's 100FSP. 

.16.9 ±0.3 

1.24 ±0.02 

16.8 + 03 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

.15.8 ±0.2 

1.16 ±0.02 

15.9 ±0.3 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 10QFHP. 

... 5.2+ 0.2 

0.48 ±0.01 

6.6+ 0.2 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP.. 

5.1 ±0.2 

0.47 ±0.01 

6.8 ±0.2 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FHP.. 

..10.8+0.2 

0.85 ±0.02 

11.6+0.4 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMHP. 

,.10.2 ±0.2 

0.80 ±0.02 

11.5 ±0.2 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP.. 

,.10.6 ±0.3 

0.84 ±0.03 

12.8 ±0.4 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP. 

,.10.6 ±0.2 

0.86+0.02 

11.7+0.3 

Benson & Hedges Multifilter KFSP... 

.11.9 + 0.2 

0.92 ±0.02 

11.4±0.3 

Cambridge Full Flavor KFSP...... 

..17.5+0.3 

1.14 ±0.02 

15.9+0.2 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP... 

..173 + 0.3 

1.19 ±0.02 

16.6 + 0.4 

Cambridge Lights KFSP. 

,.12.4 ±0.2 

0.89 ±0.02 

12.7+0.2 


..12.0+0.3 

0.87+0.02 

13.0 ±0.4 

Cambridge Lights 100’s 100FSP... 

..11.7 ±0.2 

0.88 ±0.01 

13.6 ±0.3 

Cambridge Lights 100’s 1G0FMSP.. 

,.11.5±0.2 

0.88+0.01 

13.6 + 0.3 

Cambridge Ultra Low Tar 100s 100FSP... 

... 4.0+0.2 

0.38 ±0.01 

6.0 ±0.2 

English Ovals KNFHP. 

,.23,5+0.4 

1.83 ±0.04 

153 ±0.4 

Marlboro KFHP. 

..16.8 ±0.3 

1.17 ±0.02 

14.5 ±0.4 

Marlboro KFSP. 

..16.8+03 

1.18+0.03 

15.1 + 0.3 

Marlboro KFMSP. 

..16.5+03 

L16±0.02 

15.0 ±0.3 

Marlboro 100’s 100FHP. 

..16.6+0.2 

1.23 ±0.02 

16.2 ±03 

Marlboro 100’s 100FSP. 

..16.4 ±03 

1.21 + 0.02 

15.7 + 0.4 

Marlboro 25’s KFSP. 

..17.1 ±0.3 

1.21 + 0.02 

15.4 + 03 

Marlboro Lights KFHP...... 

..11.2+02 

0.85 + 0.01 

12.4 ±03 

Marlboro Lights KFMHP..... 

... 9.8±0.2 

0.76+0.02 

11.1 ±0.3 

Marlboro Lights KFSP... 

..11.3 + 03 

0.86 ±0.02 

11.8 + 03 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

..10.8+0.2 

0.86 ±0.02 

12.0+0.2 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP. 

..10.0 ±0.2 

0.81 ±0.01 

113+0.2 

Marlboro Lights 100’s 100FSP.... 

..10.7 ±0.2 

0.86+0.02 

12.0 + 03 

Marlboro Lights 25’s KFSP. 

.. 11.0 ±0.2 

0.82 ±0.02 

11.9 + 03 

Marlboro 100’s Red 100FHP. 

..16.8 ±0.3 

1.27 ±0.02 

17.3 ±03 

Marlboro 100’s Red 100FSP.............. 

„ 16.4 ±0.2 

1.22±0.01 

15.9 + 0.2 

Merit KFHP. 

... 7.7 ±03 

0,62 ±0.02 

10.1 ±03 

Merit KFSP... 

... 7.8+0.1 

0.63 ±0.01 

103+03 

Merit KFMSP. 

... 7.9 ±0.2 

0.64 ±0.01 

9.8+0.2 

Merit 100’s 100FSP. 

... 9.8 ±0.2 

0.80 ±0.02 

12.1 + 03 

Merit 100’s 100FMSP. 

... 9.7 ±0.2 

0.78 + 0.02 

11.4 + 03 

Merit Ultra Lights KFHP. 

... 5.1±0.1 

0.49 ±0.01 

6.4+0.2 

Merit Ultra Lights KFSP.... 

... 4.8 ±0.2 

0.46 ±0.02 

63+0.1 

Merit Ultra Lights KFMSP.. 

... 4.8+0.1 

0.46 ±0.01 

6.2 ±0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Test Results - Philip Morris Brands 


“Tar” “Nicotine” CO 


Brand 

ms/cin 

me/cie 

me/cia 

Merit Ultra Lights 100’s 100FHP. 

.5.8+0.1 

0.58+0.02 

7.1 ±02 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.5.3+0.2 

0.53 ±0.01 

7.1 ±02 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

.5.2+0.2 

0.51 ±0.01 

7.2 ±0.3 

Parliament Lights KFHP. 

.9.2+0.2 

0.74 ±0.01 

9.9 ±0.3 

Parliament Lights KFSP. 

.9.4+0.2 

0.76 ±0.01 

10.7+03 

Parliament Lights 100’s 10OFSP. 

.12.2+0.2 

1.02 ±0.02 

12.8 ±0.3 

Philip Morris RNFSP....... 

.22.6+0.6 

1.37 ±0.03 

13,0 ±0.5 

Philip Morris Commander KNFSP... 

.26.1 + 0.4 

1.65±0.03 

16.1+0.5 

Philip Morris International 100FHP.. 

.16.7+0.2 

1.25 ±0.02 

16.1 ±0.3 

Philip Morris International 100FMHP. 

.16.8+0.2 

1.28+0.02 

15.6+0.2 

Players RNFIIP... 

.24.7+0.4 

1.74 ±0.03 

15.4 ±0.4 

Players KFHP. 

.12.0 + 03 

0.87+0.02 

12.6 + 03 

Players KFMHP. 

.11.8+0.2 

0.86+0.01 

12.6 + 0.2 

Players 100’s 100FHP. 

.14.2+03 

1.04 ±0.02 

12.9 ±02 

Players 100’s 100FMHP. 

.13.9+0.2 

1.03+0.02 

125+0.2 

Players Lights 25’s KFSP. 

.10.4+0.1 

0.77 ±0.01 

11.3 ±0.2 

Players Lights 25’s KFMSP... 

.10.1+02 

0.74 ±0.02 

11.2 ±0.2 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

.11.8+0.2 

0.88+0.02 

13.7+0.3 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

.11.5+0.2 

0.87+0.01 

13.5 + 03 

Saratoga 120’s 120FHP. 

.15.1 + 0.3 

1.17+0.02 

15.0 + 0.4 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

..14.8 + 0.2 

1.13 ±0.02 

14.3 ±0.3 

Virginia Slims 100FSP. 

.15.0+03 

1.12±0.02 

132+0.2 

Virginia Slims 100FMSP. 

..153+0.2 

1.15+0.02 

133+0.3 

Virginia Slims Lights 100FHP. 


0.72 ±0,02 

9.6 + 03 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 

.8.6+02 

0.71 ±0.01 

9.6 + 02 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP. 

..14.3 + 03 

1.13 ±0.02 

13.9 ±0.4 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP. 

..13.7+03 

1.09 ±0.02 

13.3 ±0.3 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP. 

.4.9+0.1 

0.47 + 0.01 

5.4 ±0.2 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FMHP. 

.4.8+02 

0.45+0.02 

52+0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 32 

Test Results - R.J. Reynolds Brands 


Brand 


“Tar” “Nicotine” 

mg/cig mg/cig 


Camel RNFSP.22.5 + 0.4 

Camel Filters KFHP.16.9 ±0.3 

Camel Filters KFSP.14.8 ±0.2 

Camel Filters 100’s 100FSP.17.3 ±0.2 

Camel Lights KFHP.9.4 ±0.2 

Camel Lights KFSP.9.4 ±0.1 

Camel Lights 100’s 100FSP.11.0±0.2 

Century 2S’s (25) KFSP.15.1+0.3 

Century 25’s 100’s 100FSF.17.2 ±0.2 

Century 25’s Lights (25) KFSP.9.4±0.2 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP.11.5 + 0.2 

Century 25’s Lights 100’s 10GFMSP.:.11.1 + 0.3 

Doral Full Flavor KFSP.16.2 ±0.3 

Doral Full Flavor KFMSP.16.3 ±0.2 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP.16.2+0.3 

Doral Full Flavor 100’s 100FMSP.15.8 + 0.2 

Doral Lights KFSP.9-8 ±0.2 

Doral Menthol Lights KFMSP. 10.0 ±0.3 

Doral Lights 100’s 100FSP.10.3 ±0.3 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP.10.9 ±0.2 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP.4.9 ±0.2 

Magna KFHP.13.9 + 0.2 

Magna KFSP.13.5 ±0.2 

Magna Litcs KFSP.9.4+0.2 

More 120s 120FSP.17.0+0.2 

More 120s 120FMSP.17.2+0.3 

More Lights 100s 100FHP.10.4 ±0.3 

More Lights 100s 100FMHP.9.5 ±0.2 

More Lights 120s 120FSP.12.1 ±0.2 

More Lights 120s 120FMSP.12.6+0.3 

More White Lights 120s 120FSP.9.8 ±0.1 

More White Lights 120s 120FMP.10.3+0.2 

Now KFHP.< 0.5 

Now KFSP...0.7 ±0.1 

Now KFMSP.0.8 ±0.1 

Now 100s 100FHP.< 0.5 

Now 100s 100FSP.1.6 ±0.1 

Now 100s 100FMSP.2.4+ 0.1 

Ritz 100 100FHP.9.8 ±0.3 

Ritz 100 100FMHP.10.8 ±0.2 

Salem KFMSP.16.8±0.2 

Salem 100’s 100FMSP.16.4±0.3 

Salem Lights KFMSP.9.4±0.2 

Salem Lights 100’s 100FMHP.10.8±0.2 

Salem Lights 100’s 100FMSP.8.2±0.2 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP.9.5±0.2 

Salem Ultra Lights KFMSP.4.9 ±0.1 


1.42 ±0.03 
1.04 ±0.02 
0.96 ±0.02 
1.04 ±0.02 
0.62±0.01 
0.66 + 0.01 
0.78 ±0.01 
0.97+0.02 

1.14 ±0.02 
0.68 + 0.01 
0.89+0.02 
0.82 ±0.02 
1.02±0.03 
1.09 ±0.02 
1.11±0.03 
1.13 ±0.02 
0.72 ±0.02 
0.73 ±0.02 
0.83 ±0.02 
0.88 + 0.02 
0.46 ±0.01 
0.89+0.02 
0.93 ±0.01 
0.65 ±0,02 
1.21 ±0.02 
1.32+0.02 
0.84 ±0.02 
0.72 ±0.01 
0.91 ±0.02 
0.99±0.02 

0.74 ±0.01 
0.81 ±0.02 

< 0.05 
0.13±0.01 
0 . 12 + 0.01 

< 0.05 
D.20±0.01 
0.25 ±0.01 
0.77 ±0.02 
0.78 ±0.01 
1.16 ±0.02 

1.15 ±0.02 
0.70 ±0.01 
0.83 + 0.01 
0.68 + 0.02 
0.75 ±0.01 
0.44 + 0.01 
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CO 

-isgMg 

14.0 ±0.30 
16.1+0.30 

14.3 ±030 

18.9 ±0.30 
1L6 + 0.20 
115+0.20 

13.7 ±0.30 
17.4+0.40 
20.4+0.30 
11.0±0.30 
13,0 ±030 
12.5+0.40 

16.5 ±0.40 
16.1+0.30 
18.1±0.40 
173 ±0.20 
1L2±0.30 
11.4±0.40 

10.5 ±0.40 
11.2+0.30 

7.8 ±0.30 

14.9 ±030 

13.9 ±0.30 
13.4+0.30 

21.8 ±0.30 
21.9+0.50 
11.1+0.30 

10.8 ±0.20 

18.8 ±0.40 
19.5+0.50 
13.5+0.30 

14.8 ±0.30 
<05 

2 . 0 + 0.10 
2.2±0.10 
< 0.5 

2.8 ±0.10 
4.0 ±0.20 

10.7 + 0.30 
11.0 ±0.30 
16.7+0.20 
16.0 + 0.40 
12.0 + 0.30 

11.3 ±030 
10.0+0.20 
10.0 ±0.20 

7.6 ±0.20 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 

Test Results - R.J. Reynolds Brands 


Brand 

“Tar” 

me/cie 

“Nicotine” 
mir/cic __ 

CO 

me/ci2 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

.4.5+ 0.2 

0.41+0.01 

7.0 + 0.30 

Vantage KFSP. 

.10.3+0.1 

0.73 + 0.01 

13.4 ±0.20 

Vantage KFMSP. 

.9.8+0.2 

0.68±0.01 

12.2+0.20 

Vantage 100s 100FSP. 

.8.5+0.1 

0.64 + 0.01 

11.4 ±0.20 

Vantage Menthol 100s 100FMSP. 

.8.2+ 0.2 

0.60+0.01 

12.6 ±0.30 

Vantage Excell 100’s 1Q0FSP... 

.8.8+ 0.2 

0.72+0.02 

9.2 ±0.30 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

.5.0+0.1 

0.43±0.01 

7.4 ±0.20 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

.4.9+ 0.1 

0.44+0.01 

8.0 ±0.20 

Winston KFHP. 

.16.R + 03 

1.05+0.02 

15.8 + 0.30 

Winston KFSP. 

.16.6+0.3 

1.11 ±0.02 

16.2 ±0.30 

Winston 100’s 100FSP. 

.17.1+0.2 

LQ5±0.01 

19.1 ±030 

Winston Lights KFHP. 

.9.6+0.2 

0.62+0.01 

11.5+0.20 

Winston Lights KFSP. 

.9.5+ 0.2 

0.66 ±0.02 

1L4+0.20 

Winston Lights 100’s 100FHP ............... 

.9.9+ 0.2 

0.72+0.02 

12.3 ±0.40 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

.11.1 + 0.2 

0.79+0.01 

12.7 ±0.20 

Winston Ultra Lights KFSP. 

.5.4+0.1 

0.47 + 0.01 

8.5+0.20 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.4.8+ 0.1 

0.43 ±0.01 

83 ±0.20 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 

Test Results - Larus & Brother Brands 


Brand 

“Tar” 

ms/cie 

“Nicotine” 

me/cie 

CO 

mg/cig 

Craven "A" KFHP. 

.15.6+0.2 

1.19 + 0.02 

16.3+0.3 

Craven "A" Filler Standard Size RFHP. 

.18.7+0.4 

1.54±0.03 

14.1+0.3 

Dunhill International 100FHP....... 

.16.9 ±0.2 

1.56+0.03 

17.3 ±0.3 

Dunhill Menthol 100FMHP. 

.14.8 + 0.2 

1.26 ±0.02 

17.1 + 0.2 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP. 

.10.8+0.4 

0.97 ±0.03 

13.0 ±0.4 

Dunhill International Superior Mild 100FHP. 

.8.5+ 0.3 

0.79±0.02 

9.8+ 0.3 

Rothmans KFHP........ 


136 ±0.02 

18.9 ±0.3 

Rothmans Special Mild KFHP.. 

.14.1 ±0.3 

1.11+0.02 

15.9 ±0.2 

St. Moritz Filter 100FSP... 

.14.9 + 0.2 

1.09 ±0.02 

15.5 + 0.2 

St. Moritz Menthol 100FMSF....... 

.14.2+0.3 

0.93 ±0.02 

16.0 ±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Tar” Results 


Brand 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


Carlton KFMSP........... 

< 0.5 

0.09 + 0.01 

1.3+0.1 

Carlton 100’s 100FHP. 

< 0.5 

0.09+0.00 

0.9 ±0.1 

Carlton 100’s 100FMHP. 

< 0.5 

0.09+0.00 

0.9+ 0.1 

Carlton Ultra KFHP........ 

< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

Now KFHP. 

< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

Now 100s 100FHP. 

< 0.5 

< 0.05 

< 03 

Carlton 83 KFHP. 

... 0.7 ±0.1 

0.1210.01 

L6±0.1 

Now KFSP. 

... 0.7 ±0.1 

0.13 + 0.01 

Z0±0.1 

Now KFMSP. 

... 0.8+0.1 

0.12+0.01 

2Z+0.1 

Carlton KFSP. 

... 0.9+0.1 

0.13±0.01 

Z0±0.1 

Now 100s 10OFSP. 

... 1.6+0.1 

0.2010.01 

2.810.1 

Kool Ultra KFMSP. 

... 1.8+0.1 

0.18 ±0.01 

2.H0.1 

Now 100s 100FMSP... 

... 2.4+0.1 

0.25 + 0.01 

4.0+ 0.2 

Carlton 100’s 100FSP. 

... 2.7 ±0.1 

0.2910.01 

3.8 ±0.2 

Triumph KFSP. 

... 2.8+0.2 

0.30 + 0.01 

3.6+0.2 

Kent III KFSP . 

... 3.4+ 0.2 

034+ 0.01 

4.6+ 0.2 

Triumph KFMSP. 

... 3.4+0.2 

0.35 ±0.02 

4.4+0.3 

Cambridge Ultra Low Tar 100s 100FSF. 

... 4.0 ±0.2 

0.38 + 0.01 

6.0 ±0.2 

Carlton 100’s 100FMSP. 

... 4.4 ±0.2 

0.42+0.01 

6.2+0.2 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP..... ..... 

... 4.5 ±0.2 

0.41 ±0.01 

7.0 ±0.3 

True KFMSP. 

... 4.6+0.2 

0.46 + 0.01 

6.1 ±0.2 

True KFSP. 

... 4.7 ±0.3 

0.46 + 0.02 

6.1 ±0.3 

Kent III 100s 100FSP. 

... 4.7±0.1 

0.44+0.01 

7.1+0.2 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FMHP... 

... 4.8+0.2 

0.45 ±0.02 

5.2+0.2 

Merit Ullra Lights KFMSP. 

... 4.8 ±0.1 

0.46 + 0.01 

6.210.2 

Merit Ultra Lights KFSP... 

... 4.8 ±0.2 

0.46+0.02 

63 ±0.1 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP. 

... 4.8 ±0.1 

0.43 ±0.01 

8.3 ±0.2 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

... 4.8 ±0.2 

0.43 + 0.02 

5.010.2 

Salem Ultra Lights KFMSP...... 

... 4.9+0.1 

0.44 ±0.01 

7.6±0.2 

Kent III 100s 100FHP. 

... 4.9 ±0.2 

0.47 ±0.01 

7.2+0.2 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP. 

... 4.9 ±0.1 

0.47 + 0.01 

5.4+0.2 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

... 4.9 ±0.2 

0.46 ±0.01 

7.8 ±0.3 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

... 4.9 ±0.1 

0.44+0.01 

8.0±0.2 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

... 5.0 ±0.1 

0.43 ±0.01 

7.4 ±0.2 

Merit Ultra Lights KFHP. 

... 5.1 ±0.1 

0.49 ±0.01 

6.4±0.2 

Tareyton Lights KFSP....... 

... 5.1+0.3 

0.44+0.02 

5.7 ±0.4 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP 

... 5.1+0.2 

0.47 ±0.01 

6.810.2 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

... 5.2+0.2 

0.51+0.01 

7.2±0.3 

Savvy Ultra Lights 100’s 100FSP. 

... 5.2±0.2 

0.54 ±0.01 

5.2±0.1 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP.... 

... 5.2±0.2 

0.48 ±0.01 

6.6+0.2 

Eve Ultra Lights 120’s 120FMHP. 

... 5.3±0.2 

038 ±0.02 

3i9±0.2 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 

... 5.3±0.2 

0.5310.01 

7.1 + 0.2 

Triumph 100s 100FSP. 

... 5.4 ±0.2 

0.50 + 0.01 

7.610.3 

Eve Ultra Lights 120’s 120FHP. 

... 5.4+0.2 

0.58 ±0.02 

4.0 ±0.1 

Winston Ultra Lights KFSP... 

... 5.4 ±0.1 

0.47 ±0.01 

83±0.2 

Triumph 100s 100FMSP... 

... 5.5+0.2 

032+0.02 

7.8+ 0.2 

Pyramid Ultra Lights 100’s 100FSP. 

... 5.6±0.1 

0.57+0.01 

5.110.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Tar” Results 


“Tar” “Nicotine” CO 


Brand 

me/cie 

me/cie 

me/cie 

Merit Ultra Lights 100’s 10QFHP. 

.5.8+ 0.1 

0.5810.02 

7.1+0.2 

Carlton 120’s 120FMSP. 

.5.9+0.2 

0.59 + 0.02 

5.1 ±0.1 

Carlton 12G’s 120FSP. 

.6.1+0.2 

0.6H0.02 

53+0.2 

True 100’s 100FSP. 

.6.2+0.3 

0.6Q+0.02 

7.0 + 03 

True 100’s 100FMSP. 

.6.5+0.3 

0.6110.02 

7.210.4 

Kent Golden Lights KFSP. 

.7.6+ 0.2 

0.69 + 0.02 

8.5 ±03 

Merit KFHP. 

.7.7+0.3 

0.62+0.02 

10.1+0.3 

Merit KFSP. 

.7.8+0.1 

0.63 + 0.01 

10.2+03 

Merit KFMSP. 

.7.9+ 0.2 

0.6410.01 

9.8+ 0.2 

Tarcyton Long Lights 100FSP. 

.7.9-03 

0.68+0.02 

8.8 ±0.4 

Kent Golden Lights KFHP. 

.8.1+0.2 

0.71 + 0.02 

9.2103 

Kool Lights KFMSP. 

.8.1 + 0.2 

0.6710.02 

9.010.2 

Newport Lights KFMSP. 

.8.1-03 

0.72 ±0.02 

9.0 ±03 

Kent Golden Lights KFMSP. 

.8.1-03 

0.73 ±0,02 

8.9 ±0,4 

Belair 100’s 10GFMSP. 

.8.1+0.2 

0.62+0.01 

8.7103 

Vantage Menthol 100s 100FMSP.. 

.8.2+0.2 

0.60+0.01 

12.6 + 0.3 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

.8.2+0.2 

0.68 ±0.02 

10.0±0.2 

L & M Long Lights 100FSF... 

.8.2±0.3 

0.8510.02 

6.810.2 

Newport Lights KFMHP. 

.8.3+ 0.1 

0.72+0.01 

9.2+0.2 

Lucky Strike Lights KFSP. 

.8.4+0.2 

0.68±0.01 

10.1 + 0.3 

Vantage 100s 1QOFSP.. 

.8.5+ 0.1 

G.64±0.01 

11.4±0.2 

Dunhill International Superior Mild 100FHP. 

.8.5+0.3 

0.7910.02 

9.810.3 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 

.8.6+0.2 

0.7110.01 

9.6 ±0.2 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

.8.7+0.2 

0.72±0.02 

9.6 ±0.3 

Newport Lights 100’s 100FMHP... 

.8.7+ 0.2 

0.81+0.02 

9.2±0.3 

Newport Lights 100’s 100FMSP.. 

.8.7+0.4 

0.8010.03 

9.210.4 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

.8.7 + 03 

0.74 ±0.02 

10.0 ±0.4 

Old Gold Lights KFSP. 

..8.7+03 

0.77±0.02 

9.9 + 0.4 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

.8.7+ 0.3 

0.80 + 0.02 

9.2+0.5 

Vantage Exccll 100’s 100FSP. 

.8.8+ 0.2 

0.72+0.02 

9.2+03 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP..... 

.8.9-0.2 

0.76 ±0.02 

9.8+03 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

.8.9+03 

0.8310.03 

9.710.4 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

.8.9+ 0.2 

0.75 + 0.02 

10.5+0.2 

Falcon Limits 100’s 100FMSP. 

.9.0+03 

0.75+0.02 

10.8 + 0.3 

Parliament Lights KFHP... 

.9.2 ±0.2 

0.74+0.01 

9.9 ±03 

Alpine Lights KFMSP.... 

.93+0.2 

0.74 + 0.02 

10.6 + 0.2 

Pail Mall Red Lights 100’s 100FSP. 

.93 + 0.2 

0.79+0.01 

9.6 ±0.2 

Magna Lites KFSP......... 

.9,4-0.2 

0.65±0.02 

13,4103 

Camel Lights KFSP. 

.9.4+0.1 

0.66 + 0.01 

11.910.2 

Parliament Lights KFSP.. 

.9.4+ 0.2 

0.76 ±0.01 

10.7103 

Camel Lights KFHP. 

.9.4+0.2 

0.6210.01 

11.6 ±0.2 

Salem Lights KFMSP..... 

.9.4 ±0.2 

0.70+0.01 

12.0103 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

.9.4+0.2 

0.6810.01 

11.010.3 

Capri 100FMHP. 

.9.5+ 0.2 

0.75+0.02 

63 ±02 

More Lights 100s 100FMHP. 

.9.5+0.2 

0.7210.01 

10.8102 

Alpine Lights 100’s 100FMSP. 

.9.5+0.1 

0.78+0.01 

LL210.2 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

.9.5+0.2 

0.7510.01 

10.010.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Tar” Results 


Brand 

“Tar” 

me/ci 2 

“Nicotine” 

mg/cie 

CO 

m 2 /cie 

Winston Lights KFSP.. 

.9.5+0.2 

0.66±0.02 

11.4 ±0.2 

Winston Lights KFHP,..,.... 

.9.6+ 0.2 

0.62+0.01 

lli ±0.2 

Malibu Lights KFSP. 

.9.6+0.2 

0.76 ±0.01 

10.2±0.3 

Capri 100FHP. 

.9.6+0.2 

0.80+0.02 

63+0.2 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP.. 

.9.6+ 0.2 

0.76+0.01 

11.3+03 

Merit 100’s 100FMSP. 

.9.7+03 

0.78+0.02 

1L4±0.3 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP......... 

.9.7+ 0.4 

0.88 ±0.03 

10.5+0.5 

Merit 100’s 100FSP. 

.9.8+ 0.2 

0.80 + 0.02 

12.1 ±0.3 

Marlboro Lights KFMHP. 

.9.8+ 0.2 

0.76+0.02 

11.1+0.3 

Vantage KFMSP. 

.9.8+ 0.2 

0.68 ±0.01 

12.2±0.2 

Doral Lights KFSP. 

.9.8+ 0.2 

0.72 ±0.02 

11.2+0.3 

Ritz 100 100FHP. 

.9.8+ 0.3 

0.77 ±0.02 

10.7 + 0.3 

More White Lights 120s 120FSP. 

.9.8+ 0.1 

0.74 ±0.01 

13.5 ±0.3 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

.9.9+ 0-2 

0.72 ±0.02 

12.3 ±0.4 

Doral Menthol Lights KFMSP... 

.10.0 + 0.3 

0.73+0.02 

11.4+0.4 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP. 

.10.0 + 0.2 

0.81 ±0.01 

1L3+0.2 

Chesterfield Lights KFSP. 

.10.0+0.2 

0.79 ±0.01 

11.6 ±0.2 

Savvy 100’s Lights 100FSP. 

.10.1+0.2 

0.87+0.02 

10.7+0.2 

Players Lights 25’s KFMSP. 

.10.1 + 0.2 

(1.74+0.02 

11.2±0.2 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMHP. 

.10.2 + 0.2 

0.80 ±0.02 

113 ±0.2 

Pall Mall Red Lights KFSP. 

.10.2+0.2 

0.82+0.01 

103 ±0.2 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP. 

.10.3 + 0.3 

0.85 ±0.02 

11.8 + 03 

More White Lights 120s 120FMP. 

.10.3+0.2 

0.81 ±0.02 

14.8 ±0.3 

Doral Lights 100's 100FSP.,.. 

.10.3 + 0.3 

0.83 + 0.02 

103 ±0.4 

Savvy 100’s Lights 100FMSP.... 

.10.3 + 02 

0.88 + 0.02 

10.9 ±0.2 

Chesterfield Lights 100s 100FSP.. 

.10,3 + 02 

0.86+0.01 

113 ±03 

Vantage KFSP. 

.10.3 + 0.1 

0.73+0.01 

13.4 ±0.2 

Falcon Lights KFMSP..... 

.10.4+0.3 

0.79 ±0.02 

12.0 ±0.4 

Players Lights 25 T s KFSP... 

.10.4+0.1 

0.77 ±0.01 

113 ±0.2 

More Lights 100s 100FHP. 

.10.4+0.3 

0.84 ±0.02 

11.1+0.3 

Belair KFMSP. 

.10.5+02 

0,82+0.02 

9.6 ±0.2 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP. 

.10.6+02 

0.86 + 0.02 

11.7 ±0.3 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP. 

.10.6+03 

034 + 0.03 

12.8+0.4 

Marlboro Lights 100’s 100FSP... 

.10.7+0.2 

0.86 + 0.02 

12.0 ±03 

Ritz 100 100FMHP. 

.10.8+02 

0.78 + 0.01 

11.0 ±03 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP. 

..10.8+0.4 

0.97 + 0.03 

13.0 + 0.4 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FHP. 

.10.8+02 

0.85 ±0.02 

1L6±0.4 

Marlboro Lights 100’s 1Q0FHP... 

.10.8+0.2 

0.86 + 0.02 

123+03 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

.10.8+02 

0.83 + 0.01 

11.3 ±03 

Falcon Lights KFSP. 

.10.9 + 0.3 

0.74+0.02 

11.0+0.3 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP.... 

.10.9 + 0.2 

0.88 ±0.02 

1L2±03 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

.11.0+0.2 

0.78 ±0.01 

13.7+03 

Marlboro lights 25’s KFSP... 

.11.0 + 02 

0.82+0.02 

11.9±0.2 

Satin 100FSP. 

.11.1 + 0.3 

0.94 ±0.01 

133+0.4 

Kent KFHP. 

.11.1 ±0.2 

0.82+0.01 

12.6+0.2 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

.11.1 + 02 

0.79+0.01 

12.7 ±0.2 

Century 25’s Lights 100’s 100FMSP.. 

.11.1+0.3 

0.82 ±0.02 

12.5 ±0.4 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Tar” Results 


“Tar” “Nicotine” CO 


Brand 

mg/cie 

me/cie 

me/cia 

Marlboro Lights KFIiP... 

.11.2+0.2 

0.85 ±0.01 

12.4 ±0.3 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

.11.2+0.3 

0.79 ±0.02 

14.2+0.4 

Marlboro Lights KFSP. 

.11.3+0.3 

0.86+0.02 

1L8±0.3 

Viceroy Lights KFSP... 

.11.3+0.2 

0.87 ±0.02 

12.7±0.3 

Satin 100FMSP... 

.11.3+0.2 

0.94+0.02 

13.6+03 

Raleigh Lights KFSP..... 

.11.4+0.3 

0.89+0.02 

123 ±0.3 

Players 25’s Lights 100’s 10GFMSP. 

.11.5+0.2 

0.87 ±0.01 

13.5 + 03 

Kool Milds KFMHP. 

.11.5+0.2 

0.87+0.01 

11.4 ±0.2 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

.11.5 + 0.3 

0.93 ±0.02 

12.1 + 0.4 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

.11.5+0.2 

0.89 ±0.02 

13.0 ±03 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP. 

.11.5+0.2 

0.88 ±0.01 

13.6 ±0.3 

Richland Lights (25) KFSP. 

.11.6+0.3 

0.90+0.02 

12.6 ±03 

Newport Stripes 100FHP. 

.11.7+0.2 

0.91 ±0.02 

15.5 + 0.4 

Cambridge Lights 100’s 100FSP. 

.11.7 ±0.2 

0.88±0.01 

13.6 ±03 

Kent KFSP. 

.11.8+0.3 

0.87 ±0.02 

13.6 ±0.4 

Players 25*s lights 100’s 100FSP. 

.11.8+0.2 

0.88 ±0.02 

13.7+03 

Players KFMHP. 

.11.8+0.2 

0.86 + 0.01 

12.6 ±0.2 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

.11.9+0.2 

1.01 ±0.02 

9.9 +0.3 

Benson & Hedges Multifilter KFSP. 

.11.9+0.2 

0.92+0.02 

1L4±03 

Richland 20’s Lights KFSP. 

.11.9+0.2 

0.91 ±0.01 

12.5 ±03 

American Lights KFSP. 

.12.0+0.2 

0.91 + 0.01 

12.7+0.2 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

.12.0+0.2 

0.92 + 0.02 

16.4+03 

Lucky Strike KFHP... 

.12.0+0.2 

0.92 ±0.02 

123 ±0.2 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

.12.0 + 0.3 

0.92 ±0.02 

13.8+0.3 

Cambridge Lights KFMSP.. 

.12.0+0.3 

0.87 + 0.02 

13.0+0.4 

Players KFHP~.. 

.12.0+03 

0.87 ±0.02 

12.6 ±03 

Capri 120’s 120FMHP. 

.12.1+0.2 

0.96 ±0.02 

73 + 0.2 

Newport Stripes 100FMHP.. 

.12.1+0.2 

0.90 ±0.02 

16.4 ±0.4 

More Lights 120s 120FSP.... 

.12.1+0.2 

0.91 ±0.02 

18-8 ±0.4 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

.12.1+03 

0.95 + 0.02 

13.0+03 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

.12.2+0.2 

1.02+0.02 

12.8 ±0.3 

Kool Milds KFMSP. 

.12.2+0.2 

0.94 ±0.03 

12.6 ±0.2 

American Lights 100’s 100FSP...... 

.123+03 

0.97 + 0.02 

13.2+0.4 

Silva Thins Menthol 100FMHP..... 

.123 + 0.2 

0.99 ±0.02 

11.9 ±03 

Prince Lights KFSP. 

.12.3+0.3 

1.08 ±0.02 

12.4 ±0.3 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

.123+0.2 

0.92 ±0.01 

14.6+03 

Richland 20's Lights 100’s 100FSP. 

.12.3+0.3 

0.91 ±0.02 

14.0 ±0.3 

Lucky Strike KFSP. 

.123+03 

0.92+0.02 

12.8+0.4 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP.... 

.12.4+03 

0.96 ±0.02 

13.0±0.3 

Cambridge Lights KFSP. 

.12.4-0.2 

0.89 ±0.02 

12.7 ±0.2 

Silva Thins Filters 100FHP.... 

.12.4+0.2 

1.01 ±0.02 

11.8 ±0.2 

More Lights 120s 12QFMSP. 

.12.6 + 0.3 

0.99 ±0.02 

193 ±0.5 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

.12.6+0.2 

0.95 + 0.02 

14.4 ±03 

Lark Lights KFSP. 

.12.6 + 0.3 

1.01+0.03 

11.4±0.3 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

.12.7+0.2 

1.03 ±0.02 

10.910.2 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

.12.8 + 03 

1.11 ±0.02 

11.4103 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

.12.9 + 03 

1.03 ±0.02 

10.7103 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Tar” Results 


Brand 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

Lark Light 100’s 100ESP. 

Pyramid Lights 100’s 100FSP...... 

Magna KFSP..... 

Pyramid Lights KFSP. 

L & M KFSP. 

L & M KFHP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP 

L & M Super 100 100FSP. 

Magna KFHP. 

Kent 100s 100F5P. 

Harley Davidson KFSP. 

Tareyton 100’s 100FSP.............. 

Players 100’s 100FMHP. 

Capri 120’s 120FHP. 

Lark KFSP. 

Rothmans Special Mild KFHP......... 

Kent 100s 100FMSP. 

Players 100’s 100FHP. 

Tareyton KFSP. 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP.... 

Malibu 100’s 10OFSP. 

Lark 10OFSP. 

Camel Filters KFSP. 

Dunhill Menthol 1O0FMHP. 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

St. Moritz Filter 100FSP. 

Virginia Slims 100FSP. 

Saratoga 120’s 120FHP. 

Century 25’s (25) KFSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP... 

Raleigh KFSP. 

Virginia Slims 10OFMSP. 

Benson & Hedges KFHP. 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Craven’A" KFHP. 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

Doral Full Flavor 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

Newport KFMHP..... 

KoolKFMHP. 

Alpine 100s 100FMSP. 

Malibu Menthol KFMSP. 

Richland 20’s KFMSP. 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP....... 

Doral Full Flavor KFSP.;.. 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


,13.0+0.2 
,13.0 ±0.3 
,13.5 ±0.2 
.13.5+0.2 
,13.5 ±0.2 
, 13.6±0.3 
,13.6±0.2 
,13.7 ±0.3 
.13.7 ±0.2 
,13.9 ±0.2 
,13.9 ±0.3 
,13.9 ±0.1 
,13.9+0.2 
,13.9 ±0.2 
,14.0 ±0.2 

.14.0 + 0.2 

.14.1 ±0.3 
,14.1+03 
,14.2+0.2 
,14.2 ±0.3 
,14.2 ±0.3 
,14.3 + 0.3 
,14.3 ±0.5 
,14.4 ±0.2 
,14.8+03 
.14.8 ±0.2 
.14.8 ±0.2 
,14.9 ±0.2 
.15.0 + 03 
.15.1 ±03 
.15.1 ±03 
.15.2±0.4 
.15.3 ±0.4 
.15.3 ±0.2 
.15.4+0.4 
.15.5 ±0.4 
.15.6 ±0.2 
.15.6+0.3 
.15.8+0.2 
.15.8 ±0.2 
.15.9 ±0.3 
.15.9+0.4 
.16.0 ±03 
.16.1 ±03 
.16.1 ±03 
.16.1+03 
.16.2+03 


1.14+0.03 
1.07 ±0.02 

1.14 ±0.02 
0.93 + 0.01 
1.06 ±0.02 
1.05 ±0.02 
1.07 + 0.02 
L09±0.02 
1.09 + 0.02 
0.89 ±0.02 
1.03 + 0.02 
0.99 ±0.01 
1.02+0.02 
L03±0.02 
1.12 ±0.02 
1.08 + 0.02 
1.11 ±0.02 
1.04+0.02 
1.04 ±0.02 

0.99 ±0.02 
0.93 ±0.02 
1.13 ±0.02 
1.12 ±0.03 

1.17 ±0.02 
0.96 ±0.02 
1.26+0.02 
1.13+0.02 
1.09 ±0.02 
1 . 12 + 0.02 

1.17 ±0.02 
0.97±0.02 
1.13+0.03 
0.96 ±0.03 
1.15±0.02 
1.25+0.03 
0.97 ±0.02 
L19±0.02 

1.17 + 0.02 
L13+0.02 
1.16 ±0.02 

1.15 ±0.02 
1.09 ±0.02 
1.19 ±0.02 

1.18 ±0.02 
1.05 ±0.02 
1.17+0.02 
1.02 ±0.03 


11.5 ±03 
123 ±0.4 

14.5 ±0.2 
13.9+03 

12.9 ±03 
13.0 ±0.3 
12,9±0.2 

13.3 ±03 

14.6 ±0.3 

14.9 ±03 

15.1 ±0.3 
16.0 ±0.2 

16.7 ±03 
12,5+0.2 

9.8 ±0.3 

123 + 0.2 

15.9 ±0.2 

14.9 + 03 
12.9+0.2 

15.6 ±03 
16.0 ±0.4 

13.9 ±0.4 

13.7 ±0.5 

13.6 ±0.2 
143 + 03 

17.1 ±0.2 
143 + 03 

15.5 ±0.2 

13.2 ±0.2 
15.0 ±0.4 

17.4 ±0.4 

13.6 ±0.3 

14.4 ±03 
133 ±03 
123 ±0.4 

15.7 ±0.3 
163 ±03 

14.9 ±0.3 
173+0.2 

15.9 ±03 

16.9 ±03 

15.6 ±0.4 
15.0 ±03 
14.0±0.3 

15.5 ±0.4 
153+03 

16.5 + 0.4 


Draft Report 4/90 


30 


PM3000762004 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/txbl0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Tar” Results 


Brand 

“Tar” 

me/cie 

“Nicotine” 

me/cie 

CO 

nWcie 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP.... 

.16.2+0.3 

1.11 ±0.03 

18.1 ±0.4 

Ricliland 2G’s Menthol 100’s 100FMSP. 

.16.3 + 0.3 

1.14 ±0.02 

16.4 ±03 

Doral Full Flavor KFMSP.. 

.16.3 + 0.2 

1.09 ±0.02 

16.1 ±03 

Salem 100’s 100FMSP. 

.16.4+0.3 

1.15 ±0.02 

16.0 ±0.4 

Marlboro 100’s 100FSP. 

.16.4+0.3 

131+0.02 

15.7 ±0.4 

American Filter King KFSP.... 

.16.4+0.2 

1.15 ±0.01 

14.5 ±0.3 

Marlboro 100’s Red 100FSP. 

.16.4+0.2 

132+0.01 

15.9+03 

Benson & Hedges 100’s 100FHP... 

.16.4 + 0.2 

1.22+0.02 

15.3 ±0.2 

American Filter 100’s 100FSP.. 

.16.4+0.2 

1.21 ±0.02 

14.5 ±03 

Prince KFSP. 


131 ±0.02 

18.0 ±03 

Richland (25) KFMSP. 

.16.5+0.4 

1.08 ±0.02 

15.8+0.4 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP. 

.16.5 ±0.3 

1.21 + 0.02 

15.6 ±03 

Marlboro KFMSP. 

.16.5+0.3 

1.16±0.02 

15.0 ±0.3 

Malibu Filters KFSP. 

.16.6 + 0.3 

1.20 + 0.02 

14.9+03 

Winston KFSP... 

.16.6+0.3 

1.11±0.02 

163 ±03 

Alpine KFMSP..... 


1.13 ±0.02 

16.1 ±03 

Marlboro 100’s 100FHP. 

.16.6+0.2 

1.23+0.02 

16.2 ±0.3 

Philip Morris International 100FHP. 

.16.7+0.2 

1.25 ±0.02 

16.1+03 

Viceroy KFSP. 

.16.8 + 03 

1.11 + 0.03 

15.7 ±0.4 

Richland (25) KFSP. 

.16.8+0.3 

1.16 ±0.02 

16.1 ±0.4 

Marlboro KFSP..... 

.16.8+0.3 

1.18+0.02 

15.1±0.3 

Winston KFHP............. 

.16.8+0.3 

1.05+0.02 

153 + 0.3 

Marlboro KFHP. 

.16.8 + 0.3 

1.17+0.02 

14.5 ±0.4 

Philip Morris International 100FMHP. 


1.28 ±0.02 

15.6 + 03 

Marlboro 100’s Red 100FHP. 

.16.8+03 

137 + 0.02 

173+03 

Salem KFMSP. 

.16.8+0.2 

L16 + 0.02 

16.7+03 

Camel Filters KFHP...... 

.16.9+03 

1.04 ±0.02 

16.1 ±03 

Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

.16.9+03 

134 + 0.02 

16.8 ±03 

Dunhill International 100FHP. 

.16.9 + 0.2 

1.56 + 0.03 

173 ±03 

Newport KFMSP. 

.16.9+03 

1.23 ±0.02 

17.7 ±03 

Max 120s 120FMSP. 

.16.9 ±0.4 

132 ±0.03 

17.6 ±03 

Kool KFMSP. 

.17.0+03 

1.19 ±0.03 

16.0 ±0.4 

More 120s 120FSP . 

.17.0+0.2 

1.21 ±0.02 

21.8+03 

Newport 25’s KFMSP. 

.17.1+0.2 

1.24 ±0.02 

18.1 ±03 

Marlboro 25’s KFSP. 

.17.1 + 0.3 

1.21+0.02 

15.4 ±03 

Winston 100’s 100FSP. 

.17.1 + 0.2 

1.05+0.01 

19.1 ±03 

Max 120s 120FSP. 

.17.2 + 0.2 

1.32±0.02 

18.6 ±0.4 

Old Gold Filters KFSP. 

.17.2+0.3 

1.25 ±0.02 

183 + 03 

More 120s 120FMSP. 

.17.2 + 0.3 

132+0.02 

21.9 ±03 

Richland 20’s KFSP . 

.17.2 + 0.4 

1.18 + 0.02 

163 ±03 

Century 25’s 100’s 100FSP. 

.17.2+0,2 

1.14±0.02 

20.4 ±03 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

.17.2+0.3 

1.27+0.03 

163 ±03 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP. 

.173 + 0.3 

1.19 ±0.02 

16.6 ± 0.4 

Camel Filters 100’s 100FSP..... 

.17.3+0.2 

1.04 ±0.02 

18.9 + 03 

Cambridge Full Flavor KFSP.... 

.17.5+03 

1.14+0.02 

15.9 ±03 

Pall Mali 100’s 100FSP. 

.17.5+0.2 

1.34 ±0.02 

173 ±03 

Richland 20’s 100’s 100FSP. 

.17.8 + 03 

1.30+0.02 

17.0+03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Tar” Results 


“Tar” “Nicotine” CO 



Rothmans KFHP.18.0+0.3 

Newport 100’s 100FMSP.18.0 ±03 

Richland 100’s (25) 100FSP.18.2 + 0.2 

Spring 100’s 100FMSP.18.2+0.3 

Tall 120s 120FMSP.18.4 ±0.3 

Old Gold Filter 100’s 100FSP.18.4 ±0.3 

Craven "A" Filter Standard Size RFHP.18.7 ±0.4 

Newport 100’s 100FMHP.18.7 + 0.3 

Tall 120s 120FSP.18.9±0.3 

Newport 25’s 100’s 100FMSP.19.2+0.2 

Chesterfield RNFSP.19.7 ± 0.4 

Kool RNFMSP.21.5 + 0.8 

Camel RNFSP.22.5+0.4 

Philip Morris RNFSP.22.6+0.6 

Pyramid KNFSP.22.7 ± 0.4 

English Ovals KNFHP.23.5±0.4 

Chesterfield KNFSP.23.5+0.5 

Pall Mall KNFSP.24.7 ±0.6 

Players RNFHP.24.7 ±0.4 


1.36 ±0.02 18.9 ±03 

137±0.02 18.7 ±0.4 

1.35 + 0.02 173+0.3 

1.40 ±0.03 18.4+0.4 

1.57 ±0.03 17.5+0.3 

1.39 ±0.02 19.2 ±0.3 

134 ±0.03 14.1+0.3 

1.42 ±0.03 19.4 ±0.3 

1.56 ±0.03 19.2 ±0.3 

1.45 ±0.02 19.4 ±0.3 

1.26 ±0.03 12.6 ±0,3 

1.39 ±0.02 14.6 + 0.3 

1.42±0.03 14.0 ±0.3 

1.37±0.03 13.0+0.5 

1.52±0.02 14.7+0.4 

1.83 ±0.04 15.3 ±0.4 

138+0.04 14.8 ±0.4 

1.65 ±0.04 16.3 ±03 

1.74 ±0.03 15.4+0.4 



PM3000762006 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 

“Nicotine” 

mc/cie 

“Tar” 

me/cie 

CO 

me/cis 

Carlton Ultra KFHP.:.... 

.< 0.05 

< 0.5 

< 0.5 

Now KFHP.. 

.< 0.05 

< 0.5 

< 0.5 

Now 100s 100FHP. 

.< 0.05 

< 0.5 

< 0.5 

Carlton 100’s 100FMHP.. 

.0.09+0.00 

< 0.5 

0.9 ±0.1 

Carlton KFMSP. 

.0.09+0.01 

< 0.5 

1.3±0.1 

Carlton 100’s 100FHP. 

.0.09 ±0.00 

< 0.5 

a9±o.i 

Carlton 83 KFHP.. 

.0.12+0.01 

0.7±0.1 

1.6±0.1 

Now KFMSP.. 

.0.12+0.01 

0.8+ 0.1 

2.2+0.1 

Now KFSP. 

.0.13+0.01 

0.7 ±0.1 

2.0±0.1 

Carlton KFSP.. 

.0.13 ±0.01 

0.9 ±0.1 

2.0 ±0.1 

Kool Ultra KFMSP.. 

0.18+0.01 

L8 + 0.1 

Zl+0.1 

Now 100s 100FSP. 

.0.20+0.01 

1.6+0.1 

2.8+ 0.1 

Now 100s 100FMSP.. 

.0.25+0.01 

Z4+0.1 

4.0 ±0.2 

Carlton 100’s 100FSP. 

.0.29+0.01 

2.7 +0.1 

3.8±0.2 

Triumph KFSP. 

.0.30 ±0.01 

2.8 ±0.2 

3.6 ±0.2 

Kent III KFSP. 

.0.34+0.01 

3.4+ 0.2 

4.6 ±0.2 

Triumph KFMSP. 

.0.35 + 0.02 

3.4 ±0.2 

4.4 ±0.3 

Cambridge Ultra Low Tar 100s 100FSP.. 

.0.38+0.01 

4.0 ±0.2 

6.0 ±0.2 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP.. 

.0.41+0.01 

4.5 + 0.2 

7.0 ±0.3 

Carlton 100’s 100FMSP. 

.0.42+0.01 

4.4+0.2 

6.2+ 0.2 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

.0.43 + 0.01 

5.0±0.1 

7.4 ±0.2 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP.. 

.0.43+0.01 

4.8+0.1 

8.3+ 0.2 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

.....0.43 ±0.02 

4.8 ±0.2 

5.0 ±0.2 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

,...0.44 + 0.01 

4.9 ±0.1 

7.6±0.2 

Tareyton Lights KFSP...... 

.0.44+0.02 

5.1 ±0.3 

5.7+0.4 

Kent III 100s 100FSP. 

.0.44 ±0.01 

4.7+0.1 

7.1 ±0.2 

Vantage Ultra Lights 100$ 1Q0FSP........ 

.0.44+0.01 

4.9+0,1 

8.0 ±0.2 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FMHP... 

.0.45 ±0.02 

4.8 ±0.2 

5.2±0.2 

Merit Ultra Lights KFMSP. 

.0.46 + 0.01 

4.8+0.1 

6.2+0.2 

True KFMSP ~. 

.0.46+0.01 

4.6+0.2 

6.1+0.2 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP.... 

,„0.46±0.01 

4.9 ±0.2 

7.8 ±0.3 

True KFSP. 

.0.46 + 0.02 

4.7 ±0.3 

6.1+ 0.3 

Merit Ultra Lights KFSP. 

,..0.46±0.02 

4.8 ±0.2 

6.3 ±0.1 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP. 

....0.47+0.01 

5.1 ±0.2 

6.8+0.2 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP. 

.,.0.47+0.01 

4.910.1 

5.410.2 

Kent III 100s 100FHP. 

,..0.47+0.01 

4.9 ±0.2 

7.2 ±0.2 

Winston Ultra Lights KFSP..... 

,,0.47+0.01 

5.4 + 0.1 

8.5 ±0.2 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 10QFHP..... 

,,0.48 + 0.01 

5.2 ±0.2 

6.6 ±0.2 

Merit Ultra Lights KFHP..... 

,,0.49 ±0.01 

5.1+0.1 

6.4 ±0.2 

Triumph 100s 100FSP. 

„„ 0.50 ±0.01 

5.4 ±0.2 

7.6 ±0.3 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

.0.51 ±0.01 

5.2+0.2 

7.210.3 

Triumph 100s 100FMSP... 

,,0.52 + 0.02 

5.5+0.2 

7.8+0.2 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 

,,0.53+0.01 

5.3 ±0.2 

7.H0.2 

Savvy Ultra Lights 100’s 100FSP. 

,..0.54±0.01 

5.2 ±0.2 

52 . +0.1 

Pyramid Ultra Lights 100’s 100FSP...... 

„..0.57±0.01 

5.6 ±0.1 

5.110.1 

Merit Ultra Lights 100’s 100FHP. 

„..0.58±0.02 

5.8 ±0.1 

7.1 ±0.2 

Eve Ultra Lights 120’s 120FHP. 

.... 0.58 ±0.02 

5.4 ±0.2 

4.0 ±0.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 

“Nicotine” 

me/cie 

“Tar” 

me/cie 

CO 

me/cie 

Eve Ultra Lights 120’s 120FMHP. 

.0.58+0.02 

5.3 ±0.2 

3.9 ±03 

Carlton 120’s 120FMSP. 

.0.59 + 0.02 

5.9+ 0.2 

5.1+0.1 

True 100’s 100FSP. 

.0.60 + 0.02 

6.2+0.3 

7.0+03 

Vantage Menthol 100s 100FMSF. 

.0.60 + 0.01 

8.2+0.2 

12.6 + 03 

Carlton 120’s 120FSP. 

.0,61+0.02 

6.1 ±0.2 

5.5 ±03 

True 100’s 100FMSP. 

.0.61 + 0.02 

6.5+03 

7.2+0.4 

Merit KFHP. 

.0.62+0.02 

7.7 ±03 

10.1 + 03 

Camel Lights KFHP. 

.0.62 + 0.01 

9.4 ±0.2 

1L6±0.2 

Belair 100’s 100FMSP. 

.0.62+0.01 

8.1+ 0.2 

8.7+03 

Winston I .igh(S KFHP. 

.0.62+0.01 

9.6 ±0.2 

11.5+ 0.2 

Merit KFSP. 

.0.63+0.01 

7.8 ±0.1 

103+03 

Vantage 100s 100FSP. 

.0.64 + 0.01 

8.5±0.1 

11.4+03 

Merit KFMSP. 

....0.64 + 0.01 

7.9+0.2 

9.8+0.2 

Magna Lites KFSP. 

.0.65 ±0.02 

9.4±0.2 

13.4 ±03 

Winston Lights KFSP.... 

.0.66+0.02 

9.5+03 

11.4 ±03 

Camel Lights KFSP...... 

.0.66+0.01 

9.4±0.1 

11.9 + 0.2 

Kool Lights KFMSP. 

.0.67+0.02 

8.1 ±0.2 

9.0 ±0.2 

Tareyton Long Lights 100FSP... 

.0.68+0.02 

7.9 ±0.3 

8.8 ±0.4 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

.0.68+0.02 

8.2±0.2 

10.0 ±03 

Lucky Strike Lights KFSP..... 

..0.68+0.01 

8.4+0.2 

10.1 + 03 

Vantage KFMSP. 

.0.68+0.01 

9.8 ±0.2 

12.2±0.2 

Century 25*s Lights (25) KFSP. 

.0.68+0.01 

9.4 ±0.2 

11.0 ±03 

Kent Golden Lights KFSP. 

.0.69+0.02 

7.6 ±0.2 

8.5 + 03 

Salem Lights KFMSP..... 

.0.70+0.01 

9.4 ±0.2 

12.0103 

Kent Goiden Lights KFHP.... 

.0.71+0.02 

8.1 ±0.2 

9.2±03 

Virginia Slims lights 100FMHP. 

.0.71+0.01 

8.6 ±0.2 

9.6 + 03 

Vantage Excell 100’s 100FSP. 

.0.72+0.02 

8.8 ±0.2 

93+03 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

.0.72+0.02 

8.7 + 03 

9.6 + 03 

Mora Lights 100s" 100FMHP. 

.0.72+0.01 

9.5+03 

10.8 ±03 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

.0.72+0.02 

9.9 ±03 

123 ±0.4 

Newport Lights KFMHP. 

....0.72+0.01 

8.3+0.1 

93+0.2 

Doral Lights KFSP. 

.0.72+0.02 

9.8+03 

113+03 

Newport Lights KFMSP. 

.0.72+0.02 

8.1 + 03 

9.0 + 03 

Vantage KFSP. 

.0.73+0.01 

10.3+0.1 

13.4+03 

Kent Golden Lights KFMSP. 

.0.73+0.02 

8.1 ±03 

8.9 ±0.4 

Doral Menthol Lights KFMSP. 

.0.73 + 0.02 

10.0 + 03 

11.4 + 0.4 

Alpine Lights KFMSP.. 

.0.74+0.02 

93 ±0.2 

10.6 ±03 

Players Lights 25’s KFMSP. 

.0.74+0.02 

10.1 ±0.2 

113±0.2 

Falcon Lights KFSP. 

.0.74+0.02 

10.9+03 

11.0±0.3 

Parliament Lights KFHP. 

.0.74+0.01 

9.2±0.2 

9.9 ±0.3 

More White Lights 120s 120FSP. 

.0.74+0.01 

9.8+ 0.1 

13.5+03 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

.0.74+0.02 

8.7 ±03 

10.0 ±0.4 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

.0.75+0.01 

93 ±03 

10.0±0.2 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

.0.75 + 0.02 

9.0 ±0.3 

10.8 ±0.3 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

.0.75+0.02 

8.9 ±0.2 

10.5±0.2 

Capri 100FMHP. 

.0.75+0.02 

9.5 ±03 

63 + 03 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP... 

.0.76+0.01 

9.6 ±03 

113 ±03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 

Marlboro Lights KFMHP. 

Parliament Lights KFSP...... 

Malibu Lights KFSP. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Players Lights 25’s KFSP. 

Old Gold Lights KFSP. 

RitzlOO 100FHP. 

RitzlOO 100FMHP. 

Merit 100’s 100FMSP. 

Alpine Lights 100’s 100FMSP. 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

Dunhill International Superior Mild 100FHP 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

Falcon Lights KFMSP... 

Chesterfield Lights KFSP. 

Pall Mall Red Lights 100’s 100FSP. 

Capri 100FHP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMHP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Newport Lights 100’s 10QFMHP. 

Marlboro Lights lOO’s 100FHMP.. 

More White Lights 120s 12QFMP.... 

Pall Mali Red Lights KFSP.. 

Kent KFHP... 

Marlboro Lights 25’s KFSP.. 

Century 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Belair KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP.. 

Doral Lights 100’s 100FSP. 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

More Lights 100s 100FHP.... 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP... 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FHP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FSP. 

Players KFMHP. 

Marlboro Lights 100’s 10QFHP. 

Marlboro Lights KFSP.... 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP.. 

Chesterfield Lights 100s 100FSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Savvy 100’s Lights 100FSP. 


“Nicotine” “Tar” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


..0.76 ±0.02 
..0.76 ±0.01 
..0.76 ±0.01 
..0.76 ±0.02 
..0.77 ±0.01 
..0.77 ±0.02 
..0.77 ±0.02 
..0.78±0.01 
..0.78 ±0.02 
..0.78 ±0.01 
..0.78 ±0.01 
..0.79 ±0.01 
..0.79 + 0.02 
..0.79 ±0.02 
..0.79 ±0.02 
..0.79 ±0.01 
..0.79 + 0.01 
..0.80+0.02 
..0.80+0.02 
..0.80 ±0.02 
..0.80 ±0.03 
..0.80+0.02 
..0.81+0.02 
..0.81 + 0.01 
..0.81 + 0.02 
..0.82 ±0.01 
..0.82 ±0.01 
„0.82±0.02 
,.0.82±0.02 
,.0.82±0.02 
.0.83 ±0.03 
.0.83 ±0.02 
.0.83 ±0.01 
.0.84 ±0.02 
.0.84 ±0.03 
.0.85 ±0.02 
.0.85±0.02 
,0.85±0.01 
.0.85 ±0.02 
.0.86 ±0.02 
.0.86+0.01 
.0.86 + 0.02 
.0.86 ±0.02 
.0.86 + 0.02 
.0.86 ±0.01 
.0.87 ±0.01 
.0.87 ±0.02 


9.8 ±0.2 
9.4±0.2 

9.6 ±0.2 

8.9 ±0.2 
10.4 ±0.1 

8.7 ±0.3 

9.8 ±0.3 
10.8 + 0.2 

9.7 ±0.2 
9.5 ±0.1 

11.0 ±0.2 
11 . 1 + 0.2 
83+03 
11.2±0.3 
10.4±0.3 
10.0±0.2 
9.3±0.2 
9.6±0.2 
9.8±0.2 
1Q.2±0.2 

8.7 ±0.4 
8.7 ±0.3 
8.7±0.2 

10.0±0.2 
10.3 ±0.2 
10.2 ± 0.2 
11.1 ± 0.2 
11.0 + 02 
11.1±0.3 
103+Q2 

8.9 ±0.3 

10.3 + 0.3 
10.8 ±0.2 

10.4 ±0.3 
10.6+0.3 

8.2 ±0.3 
10.8 ±0.2 
11.2 ±02 
103+0.3 

10.7 ±0.2 

11.8 ±02 
10.8+0.2 
11.3+0.3 
10.6 + 0,2 
10.3 ±0.2 

11.5 ±02 
10.1+0.2 


11.1±0.3 
10.7 ±0.3 

102 ±0.3 
9.8+ 0.3 

11.3 ±0.2 
9.9 ±0.4 

10.7 ±0.3 
11.0 ±0.3 

11.4 ±0.3 
112 ± 0.2 

13.7 + 03 
12.7±0.2 

9.8 ±03 

14.2 ±0.4 
12.0 ±0.4 
11.6±0.2 

9.6 + 02 
6.5 ±0.2 

12.1 ±03 
113 ±02 

9.2±0.4 

92+0.5 

9.2±0.3 

11310.2 
14.8103 

10.5 ±0.2 

12.6 + 0.2 
11.9 + 02 
12.5±0.4 

93±0.2 
9.7+0.4 

103 ±0.4 
113+03 

11.1 ±0.3 

12.8 ±0.4 

6.8 ± 0.2 
11.6±0.4 
12.4+03 
11.8+03 
12.0 ±0.3 
12 . 6+02 
12 . 0 + 0.2 
113 ±0.3 
11.7103 

11310.3 

13310.3 
10.7±0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Nicotine” Results 


“Nicotine” “Tar” CO 

Brand mg/cig mg/cig mg/cig 


Kool Milds KFMHP. 

.0.87 + 0.01 

11.5+0.2 

11.4 ±0.2 

Cambridge Lights KFMSP... 

.0.87+0.02 

12.0+0.3 

130 + 04 

Viceroy Lights KFSP... 

.0.87+0.02 

11.3 ±0.2 

12.7 ±0.3 

Kent KFSP. 

.0.87+0.02 

11.8 ±0.3 

13.6 ±0.4 

Players KFHP. 

.0.87 + 0.02 

12.0 ±0.3 

12.6 ±03 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

.0.88 + 0.02 

11.8+0.2 

13.7±0.3 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 


9.7 ±0,4 

10.5 ±0.5 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

.0.88 + 0.02 

10.9 ±0.2 

11.2±0.3 

Cambridge Lights 100's 100FMSP........... 

.0.88 + 0.01 

11.5 ±0.2 

133 + 0.3 

Cambridge Lights 100’s 100FSP..... 

.0.88+0.01 

11.7 ±0.2 

13.6 ±03 

Savvy 100’s Lights 100FMSP. 

.0.88+0.02 

10.3 + 0.2 

10.9+0.2 

Raleigh Lights KFSP. 

.0.89+0.02 

11.4+03 

12.5 + 03 

Magna KFHP. 

.0.89+0.02 

13.9 ±0.2 

14.9+03 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP .. 

.0.89+0.02 

113 ±0.2 

13.0 ±03 

Cambridge Lights KFSP. 

.0.89+0.02 

12.4+0.2 

12.7±0.2 

Richland Lights (25) KFSP. 

.0.90+0.02 

11.6±03 

12.6 + 03 

Newport Stripes 100FMHP. 

.0.90 + 0.02 

12.1 ±0.2 

16.4 ±0.4 

More Lights ~120s 120FSP...... 

.0.91 + 0.02 

12.1 ±0.2 

18.8 ±0.4 

Newport Stripes 100FHP. 

.0.91 + 0.02 

11.7+0.2 

15.5+0.4 

American Lights KFSP. 

.0.91 + 0.01 

12.0 + 0.2 

12.7+0.2 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP. 

.0.91 ±0.02 

12.3 ±0.3 

14.0 ±0.3 

Richland 2Q’s Lights KFSP. 

.0.91 + 0.01 

11.9 ±0.2 

12.5 ±03 

Lucky Strike KFHP....... 

..0.92 + 0.02 

12.0+0.2 

128 + 02 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

.0.92+0.02 

12.0+0.3 

133+03 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

......0.92+0.02 

12.0 + 0.2 

16 4+0 3 

Lucky Slrike’kFSP. 

.0.92+0.02 

12.3 + 0.3 

12.8+0.4 

Benson & Hedges Multifilter KFSP. 

.0.92+0.02 

11.9 + 0.2 

11.4 ±03 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 


12.3 ±0.2 

14.6 ±0.3 

Magna KFSP. 

.0.93+0.01 

13.5+0.2 

13.9+03 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

.0.93+0.02 

11.5+0.3 

m±o.4 

St. Moritz Menthol 100FMSP..... 

.0.93+0.02 

14.2 ±0.3 

16.0 ±0.4 

Satin 100FSP. 

.0.94+0.01 

11.1 + 0.3 

13.3+0.4 

Kool Milds KFMSP. 

.0.94+0.03 

123+0.2 

12.6 ±0.2 

Satin 100FMSP. 

.0.94+0.02 

113 ±0.2 

13.6 ±0.3 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

.0.95+0.02 

12.1+Q3 

13.0 ±03 

Richland Lights (25) 100’s 1Q0FSP. 

.0.95+0.02 

12.6+0.2 

14.4+03 

Raleigh KFSP. 

.0.96 + 0.03 

15.3 ±0.4 

14.4 ±03 

Capri 120’s 120FMHP. 

.0.96+0.02 

12.1+0.2 

7.5 ±0.2 

Camel Filters KFSP... 

.096 + 0 02 

14 8 + 0 2 

143+03 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

.0.96+0.02 

12.4 + 0.3 

13.0 + 0.3 

American Lights 100’s 100FSP... 

.0.97+0.02 

123 ±03 

133±0.4 

Century 25’s (25) KFSP. 

.0.97+0.02 

15.1 ±0.3 

17.4±0.4 

Raleigh 100’s 10QFSP. 

.0.97 + 0.02 

15.5+0.4 

15.7+03 

Dimhlll Menthol Mild 100FMHP. 

.0.97+0.03 

10.8+0.4 

13.0+0.4 

Harley Davidson KFSP..... 

.0.99+0.01 

13.9+0.1 

16.0+0.2 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

.0.99+0.02 

12.3+0.2 

11.9+0.3 

More Lights 120s 120FMSP. 

.0.99+0.02 

12.6+0.3 

19.5 ±0.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Nicotine” Results 


“Nicotine” “Tar” CO 


Brand 

me/cie 

me/cie 

me/cie 

Tarcyton KFSP. 

.0.99+0.02 

14.2+03 

15.6+03 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

.1.01 + 0.02 

11.9 + 0.2 

9.9+03 

Lark Lights KFSP...... 

.1.01+0.03 

12.6 ±0.3 

11.4+03 

Silva Thins Filters 10GFHP. 

.1.01+0.02 

12.4 ±0.2 

11.8 ±0.2 

Tarcyton 100’s 100FSP. 

..1.02+0.02 

13.9 ±0.2 

16.7+03 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

.1.02+0.02 

12.2+0.2 

123 ±03 

Doral Full Flavor KFSP... 

.1.02+0.03 

16.2+03 

16.5 ±0.4 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

.1.03+0.02 

12.7 ±0.2 

10.9±0.2 

Players 100’s 100FMHP. 

.1.03+0.02 

13.9+0.2 

123 ±03 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

.1.03+0.02 

12.9 + 03 

10.7 ±0.3 

Kent 100s 100FSP. 

.1,03+0.02 

139 + 03 

15 1 + 03 

Players 100’s 100FHP. 

.1.04+0.02 

14.2+0.2 

12.9 + 03 

Camel Filters KFHP... 

.1.04 + 0.02 

16.9 ±03 

16.1 ±03 

Camel Filters 100’s 100FSP. 

.1.04+0.02 

17.3 ±0.2 

18.9 ±03 

Kent 100s 100FMSP. 

.1.04+0.02 

14.1 + 0.3 

14.9+03 

Richland 20’s KFMSP. 

.1.05+0.02 

16.1 ±03 

153 ±0.4 

L & M KFSP. 

.1.05+0.02 

13.6 ±0.3 

13.0 ±0.3 

Winston KFHP. 

.1.05+0.02 

16.8 ±0.3 

153+03 

Winston 100’s 100FSP.... 

.1.05+0.01 

17.1 ±0.2 

19.1 ±03 

Pyramid Lights KFSP. 

.1.06 + 0.02 

13.5 ±03 

139+03 

L&MKFHP. 


13.6 ±0.2 

12.9 ±0.2 

Lark Light 100’s 100FSP. 

.1.07+0.02 

13.0 + 03 

123 + 0.4 

Richland (25) KFMSP. 

.1.08 + 0.02 

16.5+0.4 

15.8+0.4 

Lark KFSP. 

.1.08 ±0.02 

14.0 ±0.2 

123 + 0.2 

Prince Lights KFSP... 

.1 08+0 02 

12.3 + 03 

12.4+03 

Doral Full Flavor KFMSP. 

.1.09 + 0.02 

16.3 + 0.2 

16.1 + 0.3 

St. Moritz Filter 100FSP,... 

.1.09 + 0.02 

14.9 + 0.2 

15.5 ±03 

KoolKFMHP. 

. 1.09+0.02 

15.9 + 0.4 

15.6 ±0.4 

L&M Super 100 100FSP. 

.1.09+0.02 

13.7+0.2 

14.6 ±0.3 

Virginia SUms Lights 120’s 120FMHP. 

.1.09+0.02 

13.7±0.3 

13.3 ±0.3 

Winston KFSP. 

.1.11 + 0.02 

16.6±0.3 

163+03 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

.1.11 + 0.02 

12.8 ±0.3 

11.4 ±03 

Rothmans Special Mild KFHP... 

.1.11 + 0.02 

14.1 ±03 

15.9 + 0.2 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP. 

.1.11+0.03 

16.2+03 

18.1 + 0.4 

Viceroy KFSP. 

.1.11 + 0.03 

16.8+03 

15.7 ±0.4 

Malibu 100’s 100FSP. 

.1.12+0.03 

14.3 ±0.5 

13.7 ±0.5 

Capri 120’s 120FHP. 

.1.12+0.02 

14.0 ±0.2 

9.8+03 

Virginia Slims 100FSP.... 

.1.12+0.02 

15.0 ±0.3 

13.2±0.2 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

.1.13+G.03 

15.2 ±0.4 

13.6 ±03 

Doral Full Flavor 100’s 100FMSP. 

.1.13+0.02 

15.8±0.2 

17.3 ±0.2 

Alpine KFMSP. 

.1.13+0.02 

16.6 ±0.4 

16.1 ±03 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP. 

.1.13 + 0.02 

14.3 ±03 

13.9 ±0.4 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

.1.13 + 0.02 

14.8 + 0.2 

14.3 + 0.3 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

.1.14+0.03 

13.0 ±0.2 

11.5±0.3 

Century 25’s 100’s 100FSP. 

.1.14 + 0.02 

17.2+03 

20.4 ±03 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP. 

.1.14+0.02 

163 ±03 

16.4 ±03 

Pyramid Lights 100’s 100FSP. 

.1.14+0.02 

13.5 ±03 

143+03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 


“Nicotine” 

mg/cig 

. i ——>- 


“Tar” CO 


Cambridge Full Flavor KFSP.1.14±0.02 

American Filter King KFSP.1.15 ±0.01 

Newport KFMHP.......1.15 ±0.02 

Virginia Slims 100FMSP.1.15±0.02 

Salem 100’s 100FMSP.1.15±0.02 

Richland (25) KFSP.,,.1.16 + 0.02 

Marlboro KFMSP.1.16 ± 0.02 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP...1.16±0.02 

Salem KFMSP.1.16±0.02 

Saratoga 120’s 120FHP.1.17+0.02 

Marlboro KFHP.1.17±0.02 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP...1.17 ±0.02 

Lark 10GFSP.1.17+0.02 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP.1.17+0.02 

Richland 2Q\s KFSP.1.18 ±0.02 

Marlboro KFSP...1.18±0.02 

Malibu Menthol KFMSP.1,18+0.02 

Kool KFMSP.1.1910.03 

Alpine 100s 100FMSP.1.19 + 0.02 

Craven "A" KFHP.1.19±0.02 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP.1.19 + 0,02 

Malibu Filters KFSP.1.20+0.02 

Marlboro 25’s KFSP.1.21 + 0.02 

American Filter 100’s 100F5P...1,21 + 0.02 

More 120s 120FSP.1.21 ±0.02 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP.1.21±0.02 

Marlboro 100’s 100FSP.1.21 ±0.02 

Benson & Hedges 100’s 100FHP.1.22 ±0.02 

Marlboro 100’s Red 100FSP.1.22+0.01 

Newport KFMSP.1.23 ± 0.02 

Marlboro 100’s 100FHP...1,23 ±0,02 

Benson & Hedges 100’s 100FSP.1.24+0.02 

Newport 25’s KFMSP.1.24 + 0.02 

Philip Morris International 100FHP..„„1,25±0.02 

Old Gold Filters KFSP.1.25+0.02 

Benson & Hedges KFHP.~.1.25+0.03 

Chesterfield RNFSP.1.26 ±0.03 

Dunhili Menthol 100FMHP.. 1.26 ±0.02 

Marlboro 100’s Red 100FHP...1.27±0.02 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP.1.27 ±0.03 

Philip Morris International 100FMHP.. 1.28±0.02 

Richland 20’s 100’s 100FSP...1.30±0.02 

Prince KFSP.1.31+0.02 

More 120s 120FMSP.132±0.02 

Max 120s 120FMSP.1.32+0.03 

Max 120s 120FSP.1.32+0.02 

PaU Mall 100’s 100FSP.1.34±0.02 


17.510.3 
16 A ±02 
15.9 ±0.3 

15.3 + 0.2 

16.410.3 
16.8 ±03 

16 . 510.3 

15.810.2 
16.8 + 0.2 

15.1 ±03 

16 . 810.3 

16.1 + 03 

14.4 ±0.2 

15.6 + 03 
17 . 2 + 0.4 
16.8+03 

16.1 ±0.3 
17.010.3 
16.0+0.3 
15.6+0.2 

17310.3 

16.610.3 

17.1 ±0.3 

16.4 ±0.2 
17.0 ±0.2 

16.5 + 0.3 
16.4+03 

16.410.2 

16.4 ±0.2 

16.910.2 
16.6+0 2 
16.9103 
17.1 ±0.2 

16.710.2 
17.2+0.3 

15.410.4 

19.7 + 0.4 

14.8 + 0.2 
16.8103 

17.2 ±0.3 

16.8 ±0.2 
17.8+0.3 

16.510.2 
17.2±0.3 
16.9±0.4 

17.210.2 

17.510.2 


15.910.2 

14.510.3 
16.9103 

13.3 + 0.3 
16.010.4 

16.1 ±0.4 
15.0+0.3 
15.9 ±0.3 
16.7+0.2 
15.0 ±0.4 
14.510.4 
153 + 0.3 
13.6+0.2 
14.9+03 

16.210.3 
15.H0.3 
14.0 + 0.3 
16.0 + 0.4 
15.0 + 0.3 
163 ±03 

16.6 ±0.4 

14.910.3 
15.4103 
14.5±0.3 
21.8 + 0.3 

15.610.3 

15.7 + 0.4 

15.3 + 0.2 

15.910.2 

17.710.3 
16.2±0.3 

16.8 + 0.3 

18.1 ±0.2 
16.1+0.3 
183±0.5 

12.510.4 

12.6 ±03 
17.1 + 0.2 

17.310.3 

16.9 + 03 

15.6 ±0.2 
17.0 + 03 
18.0+0.2 
21.9+0.5 
17.6±0.5 

18.610.4 
17.2+0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 

“Nicotine” 

me/cie 

“Tar” 

mg/cie 

CO 

—mg/cjg 

Richland 100’s (25) 100FSP. 

..1.35+0.02 

..1.36+0.02 

18.2+0.2 

18.0+03 

17.5 ±0.3 
18.9 + 03 


..1.37 + 0.03 

22.6 ±0.6 

13.0 ±0.5 


..1.37 ±0.02 

18.0 ±03 

18.7 ±0.4 

Knnf RNFMSP . 

.1.39+0.02 

21.5 ±0.8 

14.6+03 

nlH rjnlrt "Filler IflO’s 100FSP.. 

.1.39+0.02 

18.4 + 03 

19.2 ±03 

Spring 100’s 100FMSP. 

Camel RNFSP. 

Newport 100’s 100FMHP. 

Newport 25’s 100’s 100FMSP. 

Raleigh KNFSP. 

Pyramid KNFSP... 

Craven "A" Filter Standard Size RFHP. 

Tall 120s 120FSP ..... 

.1.40+0.03 

.1.42+0.03 

.1.42+0.03 

.1.45+0.02 

.1.46+0.03 

.1.52+0.02 

.1.54+0.03 

.1,56+0.03 

18.2+03 

22 5 + 0.4 
18.7±03 

19.2 + 0.2 
25.1+0.4 

22.7 ±0.4 

18.7 ±0.4 

18.9 ±0.3 

18.4 ±0.4 
14.0 ±03 

19.4 ±03 
19.4+03 
16.9 ±0.4 
14.7+0.4 
14.1+03 
19.2 ±0.3 

Lucky Strike RNFSP. 

Dunhill International 100FHP. 

Tall 120s 120FMSP....... 

.1.56+0.03 

.1.56 + 0.03 

.1.57 + 0.03 

25.1 ±0.4 
16.9+0.2 
18.4+03 

17.2 ±0.4 
173 + 0.3 
17.5 ±03 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Chesterfield KNFSP. 

Pall Mali KNFSP. 

.1.57 + 0.03 

.1.58 + 0.04 

.1.65 + 0.04 

25.3 + 1.0 

23.5 ±0.5 
24.7+0.6 

17.6+0.4 
14.8 ±0.4 
16.3+0.5 

Philip Morris Commander KNFSP. 

Pall Mall 25’s KNFSP. 

Players RNFHP... 

.1.65+0.03 

.1.66+0.03 

.1.74+0.03 

.1.77+0.03 

26.1 ±0.4 

25.0 ±03 

24.7 ±0.4 

26.0 ±0.7 

16.1 + 0.5 
16.3±0.3 
15.4+0.4 
17.9 + 0.6 

English Ovals KNFHP. 

.1.83 ±0.04 

23.5+0.4 

153 ±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted Carbon Monoxide Results 


CO “Tar” “Nicotine” 

Brand mg/cig mg/cig mg/cig 


Carlton Ultra KFHP. 

.< 0.5 

< 0.5 

< 0.05 

Now KFHP... 

.< 0.5 

< 0.5 

< 0.05 

Now 100s 100FHP. 

.< 0.5 

< 0.5 

< 0.05 

Carlton 100’s 100FMHP. 

.... 0.9 ±0.1 

< 0.5 

0.09+0.00 

Carlton 100’s 100FHP. 

..... 0.9 ±0.1 

< 0.5 

0.09±0.00 

Carlton KFMSP... 

.... 1.3+ 0.1 

<05 

0 09 *001 

Carlton 83 KFHP. 

.... 1.6±0.1 

0.7±0,1 

0,12±0.01 

Now KFSP. 

.... 2.0 ±0.1 

0.7±0.1 

0.13 ±0.01 

Carlton KFSP. 

.... 2.0 ±0.1 

0.9 ±0.1 

0.13 ±0.01 

Kool Ultra KFMSP. 

.... 2.1 ±0.1 

1.8+ 0.1 

0.18 ±0.01 

Now KFMSP. 

.... 2.2±0.1 

0.8 ±0.1 

0.12 ±0.01 

Now 100s 100FSP. 

.... 2.8 ±0.1 

1.6 ±0.1 

0.20 ±0.01 

Triumph KFSP. 

.... 3.6 ±0.2 

2.8 ±0.2 

0.30+0.01 

Carlton 100’s 100FSP. 

.... 3.8 ±0.2 

2,7±0.1 

0.29+0.01 

Eve Ultra Lights 120’s 120FMHP. 

.... 3.9 ±0.2 

5.3 ±0.2 

0.58+0.02 

Eve Ultra Lights 120’s 120FHP. 

.... 4.0 ±0.1 

5.4 ±0.2 

0.58 + 0.02 

Now 100s 100FMSP. 

.... 4.0±0.2 

2.4+0.1 

0.25+0.01 

Triumph KFMSP... 

.... 4.4 ±0.3 

3.4 ±0.2 

035 ±0.02 

Kent III KFSP. 

.... 4.6 + 0 2 

34+02 

034 + 001 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

.... 5.0+0.2 

4.8 ±0.2 

0.43 ±0.02 

Carlton 120’s 120FMSP. 

.... 5.1±0.1 

5.9 ±0.2 

0.59+0.02 

Pyramid Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.... 5.1 ±0.1 

5.6 ±0.1 

0.57 ±0.01 

Savvy Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.... 5.2+0.1 

5.2+0.2 

0.54 ±0.01 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FMHP. 

.... 5.2+ 0.2 

4.8 ±0.2 

0.45 ±0.02 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP.... 

.... 5.4±0.2 

4.9 ±0.1 

0.47 + 0.01 

Carlton 120’s 120FSP. 

.... 5.5 ±0.2 

6.1 ±0.2 

0.61 ±0.02 

Tareyton Lights KFSP. 

.... 5.7+0.4 

5 1+03 

0 44 + 0 02 

Cambridge Ultra Low Tar 100s 100FSP... 

.... 6.0 ±0.2 

4.0±0.2 

0.38 ±0.01 

True KFMSP. 

.... 6.1 ±0.2 

4.6 ±03 

0.46 + 0.01 

True KFSP. 

.... 6.1 ±03 

4.7 ±0.3 

0.46+0.02 

Merit Ultra Lights KFMSP. 

.... 6.2 ±0.2 

4.8 ±0.1 

0.46+0.01 

Carlton 100’s 100FMSF. 

.... 6.2 ±0.2 

4,4+ 0.2 

0.42 ±0.01 

Capri 100FMHP. 

.... 6.3 ±0.2 

9.5+0.2 

0.75+0.02 

Merit Ultra Lights KFSP. 

.... 6.3+ 0.1 

4.8 ±0.2 

0.46 + 0.02 

Merit Ultra Lights KFHP. 

.... 6.4 ±0.2 

5.1+ 0.1 

0.49 ±0.01 

Capri 100FHP. 

.... 6.5 ±0.2 

9.6 ±0.2 

0.80 ±0.02 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP. 

.... 6.6 ±0.2 

5.2 ±0.2 

0.48 + 0.01 

L & M Long Lights 100FSF. 

... 6.8 + 0.2 

8.2 ±0.3 

0.85 ±0.02 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights lOO’s 100FMHP, 

... 6.8 ±0.2 

5.1+03 

Q.47±0.01 

True 100’s 100FSP. 

.... 7.0 ±0.3 

63 ±0.3 

0.60 + 0.02 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

.... 7.0 ±0.3 

4.5 ±0.2 

0.41 + 0.01 

Merit Ultra Lights 100’s 100FHP. 

.... 7.1 ±0.2 

5.8 ±0.1 

0.58 + 0.02 

Kent III 100s 100FSP. 

... 7.1 + 03 

47 + 0 1 

0 44 + 0 01 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 

... 7.1+ 0.2 

5.3 + 03 

033 + 0.01 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

... 7.2 ±0.3 

5.2 ±03 

0.51 ±0.01 

True 100’s 100FMSP. 

... 7.2 ±0.4 

6.5±0.3 

0.61 ±0.02 

Kent III 100s 10GFHP. 

... 7.2±0.2 

4.9 ±0.2 

0.47+0.01 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

CO 

ms/cie 

“Tar” 

me/cia 

“Nicotine” 

me/cie 

Vantage Ultra Lights KFSP..... 

.7.4+0.2 

5.0 ±0.1 

0.43 ±0.01 

Capri 120’s 120FMHP. 

.7.5+0.2 

12.1+0.2 

0.96 ±0.02 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

.7.6+0.2 

4.9 ±0.1 

0.44+0.01 

Triumph 100s 100FSP. 

.7.6+ 0.3 

5.4+0.2 

0.50+0.01 

Triumph 100s 100FMSP. 

.7.8+0.2 

5.5+03 

0.52 ±0.02 

Dora! Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.7.8+03 

4.9±0,2 

0.46 + 0.01 

Vantage Ultralights 100s 100FSP. 

.8.0+0.2 

4.9+0.1 

0.44+0.01 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP.. 

.83+0.2 

4.8+0.1 

0.43+0.01 

Winston Ultra Lights KFSP... 

.8.5+03 

5.4 ±0.1 

0.47 ±0.01 

Kent Golden Lights KFSP. 

.8.5+03 

7.6 ±0,2 

0.69+0.02 

Belair 100’s 100FMSP. 

.8.7+0.2 

8.1 ±03 

04i2±0.01 

Tarcyton Long Lights 100FSP... 

.8.8+0.4 

79+03 

0 68 + 0 02 

Kent Golden Lights KFMSP. 

.8.9+ 0.4 

8.1±0.3 

0.73 ±0.02 

Newport Lights KFMSP..... 

.9.0 + 03 

8.1 ±0.3 

0.72+0.02 

Kool Lights KFMSP. 

.9.0+ 0.2 

8.1 + 03 

0.67 ±0.02 

Kent Golden Lights KFHP. 

.9.2+03 

8.1 + 03 

0.71 ±0.02 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

.9.2+0.5 

8.7 ±0.3 

0.8010.02 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

.9.2+ 0.4 

8.7 ±0.4 

0.8010.03 

Newport Lights 100’s 10GFMHP. 

.9.2+03 

8.7 ±03 

0.81+0.02 

Newport Lights KFMHP... 

.9.2+0.2 

83 ±0.1 

0.72+0.01 

Vantage Excell 100’s 100FSP. 

.9.2+03 

8.8 ±0.2 

0.72 ±0.02 

Pall Mall Red Lights 100’s 100FSP. 

.9.6+ 0.2 

9.3 ±03 

0.79 ±0.01 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 

.9.6+0.2 

8.6 ±03 

0.71 + 0.01 

Virginia Slims Lights 1Q0FHP,...,. 

.9.6 ±0.3 

8.7 ±0.2 

0.7210.02 

Belair KFMSP. 

.9.6+ 0.2 

10.5+0.2 

0.82+0.02 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

.9.7+0.4 

8.9 ±03 

0.83 ±0.03 

Capri 120’s 120FHP. 

.9.8 + 03 

14,0+03 

1.12 ±0.02 

Dunhill International Superior Mild 100FHP. 

.9.8 + 03 

8.5 ±03 

0.79 ±0.02 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP... 

.9.8+03 

8.9 ±0.2 

0.76 ±0.02 

Merit KFMSP. 

98+02 

79+02 

n 64+n ni 

L & M 30’s Lights 100’s 1G0FSP. 

.9.9+03 

11.9 ±0.2 

1.01 ±0.02 

Old Gold Lights KFSP. 

.9.9+ 0.4 

8.7±0.3 

0.77 ±0.02 

Parliament Lights KFHP. 

.9.9 + 03 

9.2 ±0.2 

0.74 ±0.01 

Salem Lights 100’s 10QFMSP. 

.10.0+0.2 

83 ±03 

0.68 ±0.02 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

.10.0+0.4 

8.710.3 

0.74+0.02 

Salem SHm Lights 100’s 100FMHP. 

.10.0+0.2 

9.5 ±03 

0.75 ±0.01 

Merit KFHP. 

.10.1+03 

7.7+03 

0.62 ±0.02 

Lucky Strike Lights KFSP... 

.10.1+03 

8.4 + 03 

0,68+0.01 

Merit KFSP. 

.10.2+03 

7.8 ±0.1 

0.63 ±0.01 

Malibu Lights KFSP. 

.10.2+0.3 

9.6 ±03 

0.76 ±0.01 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 

.10.5+0.5 

9.710.4 

0.88 + 0.03 

Doral Lights 100’s 100FSP. 

.10.5+0.4 

103103 

0.83 ±0.02 

Pall Mall Red Lights KFSP. 

.10.5+0.2 

10 2+0 2 

0 82+0 01 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

.10.5 + 0.2 

8.910.2 

0.75 ±0.02 

Alpine Lights KFMSP. 

.10.6+0.2 

93 ±0.2 

0.74+0.02 

Savvy 100’s Lights 100FSP. 

.10.7+0.2 

10.1 ±0.2 

0.87 ±0.02 

Parliament Lights KFSP. 

.10.7 + 03 

9.4 ±03 

0.76 ±0.01 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 

Sorted Carbon Monoxide Results 

CO “Tar” 

Brand _mg/cig _mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

Ritz 100 100FHP. 


.10.7+0.3 

9.8 ±0.3 

0.77 ±0.02 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 


.10.7+0.3 

12.9+03 

1.03 ±0.02 

More Lights 100s 100FMHP. 


.10.8+0.2 

9.5 ±0.2 

0.72 ±0.01 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 


.10.8+0.3 

9.0 ±0.3 

0.75 ±0.02 

Savvy 100’s Lights 100FMSP. 


.10.9+0.2 

103 + 0.2 

0.88+0.02 

Eve Slim Lights 100’s 1Q0FHP. 


.10.9 + 0.2 

12.7±0.2 

1.03 ±0.02 

Ritz 100 100FMHP. 


.11.0 + 0.3 

10.8 ±0.2 

0.78 ±0.01 

Century 25's Lights (25) KFSP.,. 


.11.0 + 0.3 

9.4 ±0.2 

0.68 ±0.01 

Falcon Lights KFSP.. 


.11.0 + 0.3 

10.9 ±0.3 

0.74 + 0.02 

More Lights 100s 100FHP. 


.11.1±0.3 

10.4 ±03 

0.84 ±0.02 

Marlboro Lights KFMHP. 


.11.1+0.3 

9.8 ±0.2 

0.76 ±0.02 

Alpine Lights 100’s 100FMSP... 


.11.2+0.2 

9.5±Q.l 

0.78+0.01 

Players Lights 25’s KFMSP. 

. 

.11.2+0.2 

10.1 ±0.2 

0.74+0.02 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP. 


.11.2+0.3 

10.9 ±0.2 

0.88 ±0.02 

Doral Lights KFSP...... 


.11.2+0.3 

9.8 ±0.2 

0.72±0.02 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP.... 


.11.3+0.3 

9.6 ±0.2 

0.76 ±0.01 

Marlboro Lights 100’s 10QFHMP. 


.11.3 + 0.2 

10.0 ±0.2 

0.81+0.01 

Players Lights 25’s KFSP. 


.11.3+0.2 

10.4 ±0.1 

0.77+0.01 

Chesterfield Lights 100s 100FSP. 


.113 + 0.3 

103 ±0.2 

036 ±0.01 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 


.11.3+0.3 

10.8 ±0.2 

0.83 ±0.01 

Eve Lights 120’s 120FHP. 


.11.4+0.3 

12.8 ±0.3 

1.11 ±0,02 

Vantage 100s 100FSP. 


.11.4+0.2 

8.5 ±0.1 

0.64+0.01 



.11.4+0.4 

10.0 ±03 

0.73+0.02 

Winston Lights KFSP... 


.11.4 + 0,2 

9.5 ±0.2 

0.66 + 0.02 

Benson & Hedges Multifiltcr KFSP. 


.11.4 + 0.3 

11.9 ±0.2 

0.92 ±0.02 

Kool Milds KFMHP. 


.11.4 + 0.2 

11.5±0.2 

0.87 ±0.01 

Merit 100’s 10QFMSP. 


.11.4 + 03 

9.7 ±0.2 

0.78 ±0.02 

Lark Lights KFSP. 


.11.4+0.3 

12.6 ±0.3 

1.01 ±0.03 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMHP.. 

.11.5 + 0.2 

10.2+0.2 

0.80 ±0.02 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 


.11.5 + 03 

13.0 ±0.2 

1.14 + 0.03 

Winston Lights KFHP. 


.11.5+0.2 

9.6 ±0.2 

0.62 ±0.01 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FHP... 


.11.6 + 0.4 

10.8 ±0.2 

0.85 ±0.02 

Chesterfield Lights KFSP. 


.11.6+0.2 

10.0 ±0.2 

0.79 ±0.01 

Camel Lights KFHP.... 


.11.6+0.2 

9.4 ±0.2 

0.62 ±0.01 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP 


.11.7+0.3 

10.6 ±0.2 

0.86 ±0,02 

Pali Mall Lights 100’s 100FSP. 


.11.8+03 

103 ±03 

0.85 + 0.02 

Marlboro Lights KFSP....... 


.11.8 + 03 

11.3+0.3 

0.86 ±0.02 

Silva Thins Filters 100FHP. 


.11.8+0.2 

12.4 ±0.2 

1.01 ±0.02 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 


.11.9 + 0.3 

12.3 ±0.2 

0.99 + 0.02 

Marlboro Lights 25’s KFSP. 


.11.9 + 0.2 

11.0±0.2 

0.82 + 0.02 

Camel Lights KFSP.... 


.11.9 ±0.2 

9.4 ±0.1 

0.66+0.01 

Salem Lights KFMSP. 


.12.0 + 03 

9.4+0.2 

0.70 ±0.01 

Marlboro Lights 100’s 100FHP... 


.12.0+0.2 

10.8 + 0.2 

0.86 ±0.02 

Falcon Lights KFMSP... 


.12.0 + 0.4 

10.4 + 03 

0.79 ±0.02 

Marlboro Lights 100’s 100FSP. 


.12.0 + 03 

10.7+0.2 

0.86 ±0.02 

Merit 100’s 100FSP. 


.12.1 + 03 

9.8+03 

0.80+0.02 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 


.12.1+0.4 

11.5 ±03 

0.93 + 0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

CO 

me/cie 

“Tar” 

me/cie 

“Nicotine” 

me/cie 

Vantage KFMSP... 

.12.2+0.2 

9.8+0.2 

0.68 ±0.01 

Lark KFSP. 

.12.3+0.2 

14.0 + 0.2 

1.08 ±0.02 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

.12.3+0.4 

9.9+0.2 

0.72 + 0.02 

Prince Lights KFSP. 

...12.4+0.3 

123+0 3 

1 08 + 0 02 

Marlboro Lights KFHP. 

.12.4+0.3 

11.2 ±0.2 

0.85 ±0.01 

Players 100’s 100FMHP. 

.12.5 + 0.2 

13.9 ±03 

1.03 ±0.02 

Richland 20’s Lights KFSP. 

.12.5+0.3 

11.9+0.2 

0.91 ±0.01 

Century 25’s Lights 100’s 100FMSP... 

.12.5+0.4 

1L1±03 

0.82 ±0.02 

Benson & Hedges KFHP. 

.12.5+0.4 

15.4 ±0.4 

125 ±0.03 

Raleigh Lights KFSP. 

.12.5 + 0.3 

11.4+0.3 

0.89+0.02 

Lark Light 100’s 100FSP. 

.12.5 + 0.4 

13.0 ±03 

L07±0.02 

Players KFHP. 

.12.6 + 0.3 

12.0 + 0.3 

0.87+0.02 

Vantage Menthol 100s 100FMSP. 

.12.6+0.3 

8.2+03 

0 60 + 0 01 

Chesterfield RNFSP. 

.12.6+0.3 

19.7 ±0.4 

1.26 ±0.03 

Players KFMHP. 

.12.6 + 0.2 

11.8 + 0.2 

0.86 + 0.01 

Richland Lights (25) KFSP. 

.12.6 + 0.3 

11.6+0.3 

0.90 ±0.02 

Kent KFHP. 

.12.6+0.2 

1L1±0.2 

032 ±0.01 

Kool Milds KFMSP. 

.12.6+0.2 

12.2+0.2 

0.9410.03 

American Lights KFSP.... 

.12.7+0.2 

12,0 + 0.2 

0.91 + 0.01 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

.12.7+0.2 

11.1+0.2 

0.79+0.01 

Viceroy Lights KFSP.. 

.12.7+0.3 

1L3+0.2 

037+0.02 

Cambridge Lights KFSP.. 

.12.7+0.2 

12.4+0.2 

0.89 ±0.02 

Benson & Hedges Lights 100’s 10GFSP.. 

.12.8 + 0.4 

10.6+0.3 

0.84 ±0.03 

Lucky Strike KFSP... 

.12.8+0.4 

123 ±0.3 

0.92 + 0.02 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

.12.8+0.3 

12.2 ±0.2 

1.0210.02 

Lucky Strike KFHP..... 

.12.8+0.2 

12.0+0.2 

0.9210.02 

Pyramid Lights KFSP... 

.12.9+03 

133+03 

1.06 ±0.02 

Players lQO’s 100FHP. 

.12.9+0.2 

142+0.2 

1.0410.02 

L & M KFHP. 

.12.9+0.2 

13.6+02 

1.07 ±0.02 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP. 

.13.0+0.4 

10.8 ±0.4 

0.97 ±0.03 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

.13.0+0.3 

12.1 + 0.3 

0.95 ±0.02 

L & M KFSP. 

.130 + 03 

136+03 

105 + 0 02 

Cambridge Lights KFMSP. 

..13.0+0.4 

12 0+0 3 

0 87 + 0 02 

Philip Morris RNFSP... 

.13.0 + 0.5 

22.6 ±0.6 

1.37±0.03 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 


12.4 ±03 

0.96 + 0.02 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

.13.0+0.3 

11.5±0.2 

0.8910.02 

Virginia Slims 100FSP... 

.. 13.2+0.2 

15 0+03 

112+0 02 

American Lights 100’s 100FSP..,.,.... 

.13.2 ±0.4 

123 ±03 

0.9710.02 

Virginia Slims 100FMSP..... 

.13.3+0.3 

153 + 02 

115 + 002 

Satin 100FSP. 

.13.3+0.4 

11.1 ±0.3 

0.94 + 0,01 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP. 

.13.3+0.3 

13.7 ±0.3 

1.09+0.02 

Vantage KFSP. 

.13.4+0.2 

103+0.1 

0.7310.01 

Magna Lites KFSP..... 

.13.4 ±0.3 

9.4 ±02 

0.65 + 0 02 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

.13.5 + 03 

113 ±0.2 

0.87+0.01 

More White Lights 120s 120FSP. 

.13.5 + 0.3 

9.8+0.1 

0.74+0.01 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

.13.6+0.3 

152+0.4 

1.13+0.03 

Satin 100FMSP. 

.13.6 + 0.3 

1L3±0.2 

0.9410.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

CO 

me/cie 

“Tar” 

me/cie 

“Nicotine” 

me/cie 

Cambridge Lights 100’s 10QFSP. 

.13.6 + 0.3 

11.7+0.2 

0.88+0.01 

Kent KFSP. 

.13.6+0.4 

11.8 ±03 

0.87 ±0.02 

Lark 100FSP. 

.13.6 + 0.2 

14.4 ±0.2 

1.17 ±0.02 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP. 

.13.6+03 

11.5 ±0.2 

038 + 0.01 

Camel Lights 100’s 100JFSP. 

.13.7+03 

11.0+0.2 

0.78+0.01 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

.13.7+0.3 

11.8+0.2 

0.88 ±0.02 

Malibu 100’s 100FSP. 

.13.7 ± 0.5 

14.3 ±0.5 

1.12 ±0.03 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

.13.8 + 03 

12.0+0.3 

0.92 ±0.02 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP... 

.13.9+0.4 

14.3 ±03 

1.13 + 0.02 

Magna KFSP. 

.13.9+0.3 

133+0.2 

0.93 + 0.01 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP. 

.14.0+03 

12.3 ±03 

0.91 ±0.02 

Camel RNFSP..... 

.14.0 + 0.3 

22.5 + 0.4 

1.42+0.03 

Malibu Menthol KFMSP... 

.14.0+03 

16.1 + 03 

1.18 ±0.02 

Craven *A" Filter Standard Size RFHP. 

.14.1 + 03 

18.7+0.4 

154+0.03 

Falcon Lights 100’s 100FSP..... 

.14.2 + 0.4 

11.2 ±03 

0.79 + 0.02 

Camel Filters KFSP. 

.143+03 

14.8 ±0.2 

0.96+0.02 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

.143+0.3 

14.8 + 0.2 

1.13+0.02 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

.14.4+03 

12.6 ±0.2 

0.95+0.02 

Raleigh KFSP. 

.14.4+0.3 

15.3+0.4 

0.96 ±0.03 

Pyramid Lights 100’s 100FSP... 

.143 + 0.2 

133 ±0.2 

1.14±0.02 

American Filter King KFSP... 

.14,5 ±03 

16.410.2 

L15+0.01 

Marlboro KFHP. 

.14.5+0.4 

16.8+03 

1.17±0.02 

American Filler 100’s 100FSP.... 

.14.5+03 

16.4 ±0.2 

1.21 ±0.02 

L & M Super 100 100FSP.. 

.14.6+0.3 

13.7 ±0.2 

1.09 ±0.02 

Raleigh Lights 100’s 100FSP.. 

.14.6+0.3 

12.3 ±0.2 

0.92+0.01 

KoolRNFMSP. 

.14.6 ±0.3 

21.5 + 0.8 

L39 + 0.02 

Pyramid KNFSP. 

.14.7+0.4 

22.7 ±0.4 

1.52 ±0.02 

More White Lights 120s 120FMP... 

.14.8 ±03 

103 ±0.2 

0.81 ±0.02 

Chesterfield KNFSP. 

.14.8+0.4 

23.5 ±0.5 

1.58+0.04 

Magna KFHP. 

.14.9+0.3 

13.9 ±0.2 

0.89 ±0.02 

Malibu Filters KFSP. 

.14.9+0.3 

16.6 ±03 

L20±0.02 

Kent 100s 100FMSP. 

i4Q+m 

14.1 + 0.3 

1.04+0.02 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

.14.9+03 

15.6+03 

L17+0.02 

Marlboro KFMSP.. 

.15.0+03 

165 ±03 

1.16 ±0.02 

Saratoga 120’s 120FHP... 

.15.0 + 0.4 

15.1+03 

1.17±0.02 

Alpine 100s 100FMSP. 

.15.0+03 

16.0+03 

1.19 ±0.02 

Marlboro KFSP. 

.15.1+03 

16.8 ±03 

1.18+0.02 

Kent 100s 100FSP. 

.15.1+0.3 

13.9+0.3 

1.03+0.02 

English Ovals KNFHP. 

.153+0.4 

23.5 ±0.4 

1.83 + 0.04 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 

.153+03 

16.1 ±03 

L17+0.02 

Benson & Hedges 100’s 100FHP,.. 

.153+0.2 

16.4 + 0.2 

1.22+0.02 

Marlboro 25’s KFSP. 

.15.4+0.3 

17.1 ±0.3 

1.2110.02 

Players RNFHP... 

.15.4+0.4 

24.7 ±0.4 

1.74 + 0.03 

St. Moritz Filter 100FSP. 

.15.5+0.2 

14.9 ±0.2 

1.09 + 0.02 

Richland 20’s KFMSP. 

.15.5 + 0.4 

16.1 + 03 

L05 ± 0.02 

Newport Stripes 100FHP. 

.153+0.4 

11.7+0.2 

0.91 ±0.02 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP. 

.15.6+0.3 

16.5+0.3 

L21 + 0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

CO 

me/ci£ 

“Tar” 

me/cie 

“Nicotine’' 

Philip Morris International 100FMHP.., 

.15.6+0.2 

16.8+0.2 

L28+0.02 

Tareyton KFSP. 

isfi+nt 

142+0 3 

0 99 + 0 02 

KoolKFMHP. 

.15.6+0.4 

15.9 ±0.4 

1.09 ±0.02 

Raleigh 100’s 100FSP. 

.15.7+03 

15.5 ±0.4 

0.97 ±0.02 

Viceroy KFSP..... 

.15.7+0.4 

16.8+03 

1.11+0.03 

Marlboro 100’s 100FSP. 

.15.7 + 0.4 

16.4 ±03 

1.21 ±0.02 

Richland (25) KFMSP. 

.15.8 + 0.4 

16.5 ±0.4 

1.08 ±0.02 

Winston KFHP... 

.15.8 + 03 

16.8+03 

1.05 ±0.02 

Rothmans Special Mild KFHP. 

.15.9 + 0.2 

14.1 ±0.3 

1.11 ±0.02 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

.15.9+03 

15.8 ±0.2 

1,16 ±0,02 

Marlboro 100’s Red 100FSP. 

.15.9+0.2 

16.4+0.2 

1.22 ±0.01 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

.15.9 + 0.2 

17.5 + 03 

1.14+0.02 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 

.16.0 + 0.4 

14.2+0.3 

0.93 ±0.02 

Salem 100’s 10GFMSP. 

.16.0+0.4 

16.4+03 

1.15 ±0.02 

Kool KFMSP. 

.16.0 + 0.4 

17.0 ±03 

1.19 ±0.03 

Harley Davidson KFSP...... 

.16.0 + 0.2 

13.9 + 0.1 

0.99 ±0.01 

Camel Filters KFHP. 

.16.1 + 0.3 

16.9 + 0.3 

1.04 ±0.02 

Doral Full Flavor KFMSP. 

.16.1 + 03 

163 ±0.2 

1.09 ±0.02 

Philip Morris Commander KNFSP. 

.16.1 + 0.5 

26.1 ±0.4 

1.65+0.03 

Richland (25) KFSP. 

.16.1+0.4 

16.8+03 

1.16 ±0.02 

Philip Morris International 100FHP... 

.16.1 + 03 

16.7 ±0.2 

1.25 + 0.02 

Alpine KFMSP. 

.16.1 + 0.3 

16.6+0.4 

1.13+0.02 

Marlboro 100’s 100FHP. 

.16.2+0.3 

16.6 ±0.2 

1.23 ±0.02 

Winston KFSP. 

.16.2+03 

16.6 ±0.3 

Lll + 0.02 

Richland 20’s KFSP. 

.16.2+03 

17.2 ±0.4 

1.18 ±0.02 

Pall Mall KNFSP. 

.163+0.5 

24.7+0.6 

1.65 ±0.04 

Craven "A” KFHP. 

.16.3 + 03 

15.6 ±0.2 

1.19+0.02 

Pall Mall 25’s KNFSP. 

.16.3+03 

25.0 + 03 

1.66 + 0.03 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP. 

.16.4+03 

163 ±03 

1.14 ±0.02 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

.16.4+0.3 

12.0+0.2 

0.92+0.02 

Newport Stripes 100FMHP. 

.16.4 + 0.4 

12.1 ±0.2 

0.90 + 0.02 

Dori Full Flavor KFSP. 

.16.5+0.4 

16.2 ±03 

L02+0.03 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP.... 

.16.6+0.4 

17.3 ±03 

1.19+0.02 

Salem KFMSP. 

.16.7+03 

16.8+03 

1.16±0.02 

Tareyton 100’s 100FSP... 

.16.7+0.3 

13.9 ±0.2 

1.02 ±0.02 

Benson & Hedges 100’s 100FSP..... 

.16.8+03 

16.9 ±0.3 

L24+0.02 

Newport KFMHP. 

.16.9+03 

15.9 ±03 

1.15 ±0.02 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

.16.9+0.3 

17.2 ±03 

1.27 ± 0.03 

Raleigh KNFSP. 

.16.9 + 0.4 

25.1+0.4 

L46 + 0.03 

Richland 20’s 100’s 100FSP. 

.17.0 ±0.3 

17.8 ±0.3 

130 ±0.02 

Dunhill Menthol 100FMHP... 

.17.1 + 0.2 

14.8 ±0.2 

1.26±0.02 

Lucky Strike RNFSP.... 

.17.2+0.4 

25.1 ±0.4 

1.56 ±0.03 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

.17.2+0.2 

17.5 ±0.2 

1.34 ±0.02 

Doral Full Flavor 100’s 100FMSP. 

.17.3+0.2 

15.8 ±0.2 

1.13 ±0.02 

Dunhill International 100FHP. 

.173 + 03 

16.9 ±0.2 

1.56 ±0.03 

Marlboro 100’s Red 100FHP. 

.173+03 

16.8 ±03 

1.27 ±0.02 

Century 25’s (25) KFSP. 

.17.4+0.4 

15.1±0.3 

0.97±0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 
Sorted Carbon Monoxide Results 


CO “Tar” “Nicotine” 



Tall 120s 120FMSP.17.5 ±0.3 

Richland 100’s (25) 100FSP.17.5+0.3 

Max 120s 120FMSP.,.17.6 ±0.5 

Herbert Tareyton KNFSP.17.6±0.4 

Newport KFMSP....17.7±0.3 

Old Gold Straights KNFSP.17.9±0.6 

Prince KFSP.18,0 ±0.2 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP.18.1±0.4 

Newport 25’s KFMSP.18.1 ±0.2 

Old Gold Filters KFSP...18.2±0.5 

Spring 100’s 100FMSP.18.4 ±0.4 

Max 120s 120FSP.18.6 + 0.4 

Newport 100’s 100FMSP.18.7±0.4 

More Lights 120s 120FSP ...18.8 ±0.4 

Camel Filters 100’s 100FSF.18.9+0.3 

Rothmans KFHP.18.9 ± 0.3 

Winston 100’s 100FSP.19.1+0.3 

Old Gold Filter 100’s 100FSP...19.2±0.3 

Tall 120s 120FSP.19.2+0.3 

Newport 100’s 100FMHP.19.4±0.3 

Newport 25’s 100’s 100FMSP.19.4 ±0.3 

More Lights 120s 120FMSP.19.5 ±0.5 

Century 25’s 100’s 100FSP.20.4± 0.3 

More 120s 120FSP......21.8 ±0.3 

More 120s 120FMSP.21.9 ±0.5 


18.4±0.3 
18.2 ±0.2 
16.9 ±0.4 
25.3 ±1.0 

16.9 ±0.2 
26.0 ±0.7 
16.5 ±0.2 
16.2 ±0.3 

17.1 ±0.2 

17.2 ±0.3 
18.2±0.3 
17.2+0.2 
18.0 ±0.3 
12J.±0.2 

17.3 ±0.2 
18.0 ±0.3 

17.1 ±0.2 

18.4 ±0.3 

18.9 + 0.3 
18.7 ±0.3 

19.2 ±0.2 
12.6+0.3 

17.2 ±0.2 
17.0+0.2 
17.2 ±0.3 


1.57 ±0.03 
1.35±0.02 
1,32 ±0.03 
1J7±0.03 

1.23 ±0.02 
1.77 ±0.03 

1.31 ±0.02 
1.11+0.03 

1.24 ±0.02 

1.25 ±0.02 
1.40 ±0.03 

1.32 ±0.02 
L37±0.02 
0.91 ±0.02 
1.04+0.02 
1.36 ±0.02 
1.05 ±0.01 
1.39 ±0.02 
1.56 ±0.03 
1.42 ±0.03 
1.45 ±0.02 
0.99 + 0.02 
1.14±0.02 
L21±0.02 
1.32 ±0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 

Butt Lengths 


Brand 


Length - mm 


Alpine KFMSP. 

Alpine 100 100FMSP. 

Alpine Lights KFMSP...... 

Alpine Lights 100 100FMSP. 

American Filter King KFSP... 

American Filter 100’s 100FSP... 

American Lights KFSP. 

American Lights 100’s 100FSP... 

Belair KFMSP. 

Belair 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges KFHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FHP..... 

Benson & Hedges 100’s 100FMHF..... 

Benson & Hedges 100’s 100FSP..... 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP..., 
Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FHP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMHP.... 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP.. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP.. 

Benson & Hedges Multifilter KFSP... 

Cambridge Full Flavor KFSP..... 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP... 

Cambridge Lights KFSP..... 

Cambridge Lights KFMSP... 

Cambridge Lights 100’s 100FSP... 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP... 

Cambridge Ultra Low Tar 100 100FSP. 

Camel RNFSP. 

Camel Filters KFHP........ 

Camel Filters KFSP......... 

Camel Filters 100’s 100FSP..... 

Camel Lights KFHP..... 

Camel Lights KFSP..... 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Capri 100FHP. 

Capri 100FMHP. 

Capri 120’s 120FHP. 

Capri 120’s 120FMHP. 

Carlton Ultra KFHP......... 

Carlton KFSP. 

Carlton KFMSP. 

Carlton 83 KFHP.....— 

Carlton 100’s 100FHP. 

Carlton 100’s 100FMHP. 

Carlton 100’s 100FSP. 


.28,29 

.35,36 

.33,34,35 

.38,39,40 

.26.27.28 

. 34.5,35,35.5 

.31,32,33,34 

.34,35 

.35,36 

.39,40 

.32,33,34 

..34,35,36 

..34,35,36 

..34,35,36 

..34,35,36 

..38,39,40 

..38,39,40 

..38,39,40 

..38,39,40 

..38,39,40 

..38,39,40 

..32,33,34 

..28,29 

..38,39,40 

..33,34,35 

..34,35 

..38,39,40 

..38,39,40 

..38,39,40 

..23 

..25,26,27 

..27,28,29 

..34,35, 

..29,30,31 

..33,34,35 

..37,38,39 

..34,35,36 

..34,35,36 

...39,39.5 

..39,39.5 

..38,39,40, 

..32,33, 

...32,33,34,35 

...32,33,34 

...37,38,39 

...37,38,39 

...34,35,36,37 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 

Butt Lengths 


^ __ s _^ 

Carlton 100’s 100FMSP.34,35,36 

Carlton 120’s 120FSP.38,39 

Carlton 120’s 120FMSP...38,39 

Century 25’s (25) KFSP.29,30,31 

Century 25’s 100’s 100FSP.38,39 

Century 25’s Lights (25) KFSP...29,30,31,34,35 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP.37,38,39 

Century 25’s Lights 100’s 100FMSP.•..37,37.5,38,38.5,39 

Chesterfield RNFSP.23 

Chesterfield KNFSP.23 

Chesterfield Lights KFSP.... 32,33,34 

Chesterfield Lights 100 100FSP.38,39 

Doral Full Flavor KFSP.27,28,29,30,31 

Doral Full Flavor KFMSP...27,28,29 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP.37,38,39 

Doral Full Flavor 100’s 100FMSP.36,37,38,39,40 

Doral Lights KFSP...33,34,35 

Doral Menthol Lights KFMSP.33,34,35 

Doral Lights 100’s 100FSP.37,38,39 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP.37,38 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP.38,39 

English Ovals KNFHP................23 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP.37,38,39 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP.37,38,39 

Eve Lights 120’s 120FHP.37,38 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 37,38,39 

Eve Ultra Lights 120's 120FHP...37,38 

Eve Ultra Lights 120’s 120FMHP.38 

Falcon Lights KFSP.33,34,35,36 

Falcon Lights KFMSP...34,35,36 

Falcon Lights 100’s 100FSP.38,39,40 

Falcon Lights 100’s 100FMSP.38,39 

Harley Davidson KFSP.28,29 

Herbert Tareyton KNFSP.23 

Kent Golden Lights KFHP.32,33,34 

Kent Golden Lights KFSP.34,34.5,35,35.5,36 

Kent Golden Lights KFMSP........34,35,36 

Kent Golden Lights 100s 100FHP.35,36,37,38 

Kent Golden Lights 100s 100FSP.35,36,37,38 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP.34,35,36 

Kent KFHP.27,28,29,30 

Kent KFSP.27,28,29,30 

Kent 100s 100FSP.36,37,38 

Kent 100s 100FMSP.35,36,37,38 

Kent III KFSP.34,35 

Kent III 100s 100FHP.35,36,37,38,39 

Kent III 100s 100FSP.35,35.5,36,37,38 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 

Butt Lengths 


grand 


Length - mm 


Kool RNFMSP. 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

Kool KFMSP. 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP. 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Kool Ultra KFMSP. 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

L&MKFHP. 

L & M KFSP. 

L&M Super 100 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP. 

L&M 30’s Lights 100’s 100FSP.... 

Lark KFSP. 

Lark 100FSP. 

Lark Lights KFSP. 

Lark Light 100’s 100FSP. 

Lucky Strike RNFSP..... 

Lucky Strike KFHP. 

Lucky Strike KFSP. 

Lucky Strike Filters 100's 100FSP. 

Lucky Strike Lights KFSP. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Magna KFHP. 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFSP. 

Malibu Filters KFSP. 

Malibu Menthol KFMSP. 

Malibu 100’s 100FSP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP... 

Malibu Lights KFSP. 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro KFHP. 

Marlboro KFSP. 

Marlboro KFMSP. 

Marlboro 100’s 100FHP. 

Marlboro 100’s 100FSP. 

Marlboro 25’s KFSP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Marlboro Lights KFMHP.. 

Marlboro Lights KFSP.... 

Marlboro Lights 100’s 10OFHP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP. 
Marlboro Lights 100’s 100FSP. 


23 

26,27 

29,30 

35,36 

35,36 

39.40 
29,30 
35,36 

38.39.40 
35,36 

39.40 
32,33,34 
32,33,34 

37.38.39.40 

37.38.39 
38 

32 , 33,34 

38.39 
.32,33,34 
.38,39 
23 

.32,32.5,33,33.5,34,34.5 

. 32 , 33,34 

.34,35,36 

.33,33.5,34,34.5 

.34,35,36 

. 25 , 26,27 

.27,27.5,28 

.33,33.5,34.5,35 

.26,27,28 

.26,27,27.5,28 

.34,35,36 

.33,34,35,36 

,33 

.34,35,36 

,26,27 

,28,29 

.27,27.5,28,28.5,29 

.34,35 

. 34,35 

.27,28,29 

.33,34,35 

.33,34,35 

. 34 , 34 . 5,35 

.38,39,40 

.38,39,40 

.38,39 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 

Butt Lengths 


Brand 

Leneth - mm 

T iohu KFSP . 

.33,33.5,34,34.5,35 

inn’cr kvifhp . 

.34.35 


MarlKnrr. IfWc P^H IDOFSP 

.34,35 

Mav 19fk 19AFSP . 

.37,38,39 

\Af>-v 19n c i9HFK/fQP ..... 

.37,38,39 

M>rif TCFHP .. 

.34,35,36 

7Upr?t 1 <TF<vP . 


Mpnt ICFMSP . 

.34,35,36 

Mprit inn** inoFSP . 

.38,38.5,39,395,40 

Mwit inn\ innFMSP ... 

.38,38.5,39,39.5,40 

Merit Ultra Lights KFHP. 

.*.345,35,355,36 

MpriUTltra T.iohtcKFSP . 

.35,35.5,36 


.34,345,35,35.5,36 

Merit Ultra Lights 100’s 100FHP. 

.38,39 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP... 

.38,39 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP... 

.38,39,40 

Mnrp 1?fk 17DF.SP ..... 

.41,42,43 


.41,42,43 


.37,38,39 


.35,36,37,38,39,40 


.41,42,42.5,43 


.41,42,43 


.41,41.5,42,42.5 


..41,41.5.42,425,43 

Mpwmnrt KFMHP . 

.26,28,29 


.28,29 

Mpwnnrt Iftfl’c IfWFMHP ... 

.35,36,37 


.35,36,37,38 


.28,28.5,29,29.5 

9^ 7 c inn’c innFMSP 

.35,36,365,37 


.32,33,34 


.33,34,34.5,35,36,37 

Newport Lights 100’s 100FMHP..... 

.35,36,37 



.35,36,37 


.35,36.37,38 


Newport Stripes Slim Lights 1Q0FMHP... 

Mrtutr TfPMP .... 



Mr>vu FFgP . 

.33,33.5,34,34.5 

Mnw KFMSP 

.34,345,35 

Mnw imc innFHP .. 

.37,38,38.5,39 

xjrtu. mric iotifxp ... 

.37,37.5,38,39 

Mnw imc innFMSP .. 

.37,38,39 


.23 

niti r:^iH Piiinrc ttr^p . 

.28,29 

niH r,rAA Filter inn\i iodfsp . 

.35,36,37,38 

Old Gold Lights KFSP. 

.34,35 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 

Butt Lengths 


Brand Length - mm 


Old Gold Lights 100s 100FSP.35,36,37 

Pall Mali KNFSP.23 

Pall Malt 25’s KNFSP.23 

Pall Mall 100’s 100FSP.34,35,36 

Pan MaU Lights 100’s 100FSP.37,38,39 

Pan MaU Red Filters KFSP.26,27,28 

PaU Mall Red FUters 100’s 100FSP.........34,35,36,37 

Pall Mall Red Lights KFSP.33,33.5,34 

PaU MaU Red Lights 100’s 100FSP.34,35,36 

Parliament Lights KFHP.32,33,34 

Parliament Lights KFSP.32,33,34 

Parliament Lights 100’s 100FSP.38,39 

PhUip Morris RNFSP.23 

PhUip Morris Commander KNFSP............23 

Philip Morris International 100FHP.......34.5,35,35.5,36 

Philip Morris International 100FMHP.34,34.5,35,35.5,36 

Players RNFHP.23 

Players KFHP.34,35,35.5 

Players KFMHP.34,35 

Players 100’s 100FHP.39 

Players 100’s 100FMHP.39 

Players Lights 25’s KFSP.33,34,35 

Players Lights 25’s KFMSP.33,34,35 

Players 25’s Lights 100's 100FSP.38,39,40 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP.39,40 

Prince KFSP.27 

Prince Lights KFSP.27 

Pyramid KNFSP.23 

Pyramid Lights KFSP.33,34 

Pyramid Lights 100’s 100FSP.38,39,39.5,40 

Pyramid Ultra Lights 100’s 100FSP.38,38.5 

Raleigh KNFSP.23 

Raleigh KFSP.29,30 

Raleigh 100’s 100FSP.35,36 

Raleigh Lights KFSP.35,36 

Raleigh Lights 100’s 100FSP.39,40 

Richland 20’s KFSP.29,30 

Richland 20’s KFMSP.29,30 

Richland 20’s 100’s 100FSP.34,34.5,35,36 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP.34,35 

Richland 20’s Lights KFSP.34,35 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP.38,39,39.5,40 

Richland (25) KFSP.29,30 

Richland (25) KFMSP.28,29,29.5 

Richland 100’s (25) 100FSP.34,34.5,35,35.5,36 

Richland Lights (25) KFSP.34,34.5,35,35.5 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP.39,39.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 

Butt Lengths 


Brand Length - mm 

Ritz 100 100FHP.37,38,39 

Ritz 100 100FMHP.37,38,39 

Salem KFMSP.......28,29 

Salem 100’s 100FMSP.34,34.5,35,35.5 

Salem Lights KFMSP.33,34,35 

Salem Lights 100’s 100FMHP.36.5,37,37.5,38,38.5,39 

Salem Lights 100’s 100FMSP.37.5,38,38.5 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP...37,37.5,38 

Salem Ultra Lights KFMSP.33,34,35 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP.........37.5,38,38.5 

Saratoga 120’s 120FHP.38,38.5,39,39.5 

Saratoga 120’s 120FMHP.38,38.5,39,39.5 

Satin 100FSP.35,36,37 

Satin 100FMSP.......... 35,36,37 

Savvy 100’s Lights 100FSP.37.5,38,38.5 

Savvy 100's Lights 100FMSP.................37,37.5,38.5,39 

Savvy Ultra Lights 100’s 100FSP.36,37,37.5,38,39,40 

Silva Thins Filters 100FHP.38.5,39,39.5,40 

Silva Thins Menthol 100FMHP.38,39,40 

Spring 100’s 100FMSP.35,36,36.5,37,38 

Tall 120s 120FSP.37,37.5,38,38.5,39 

Tall 120s 120FMSP.38,39 

Tareyton KFSP.27,28 

Tareyton 100’s 100FSP.......34,35,36 

Tareyton Lights KFSP.34,35,36 

Tareyton Long Lights 100FSP.34,35,35.5,36,37 

Triumph KFSP. 35,35.5,36 

Triumph KFMSP.34,35,35.5,36 

Triumph 100s 100FSP.35,36,36.5,37,38 

Triumph 100s 100FMSP.35,36,37,38 

True KFSP.32,32,5,33,33.5,34 

True KFMSP.32,32.5,33,33.5,34 

True 100’s 100FSP.36,36.5,37 

True 100’s 100FMSP.36,37 

Vantage KFSP.32,33,34 

Vantage KFMSP.32.5,33,34 

Vantage 100s 100FSP.37,38 

Vantage Menthol 100s 100FMSP.....................38,39 

Vantage Excell 100’s 100FSP.38,38.5 

Vantage Ultra Lights KFSP.33,33.5,34 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP.37,37,5,38,38.5,39 

Viceroy KFSP.29,30 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP.35,36 

Viceroy Lights KFSP.35,36 

Viceroy Lights 100’s 1Q0FSP.39,40 

Virginia Slims 100FSP........34.5,35,35.5 

Virginia Slims 100FMSP...........34.5,35,35.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 32 

Butt Lengths 


Brand Length - mm 

Virginia Slims Lights 100FHP.38,39,39.5,40 

Virginia Slims Lights 100FMHP.38.5,39,39.5,40 

Virginia Slims LighLs 120’s 12QFHP.38,39,39.5,40 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHF.38,39,39.5,40 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP.38,38.5,39,39.5,40 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FMHP.38,38.5,39,39.5,40 

Winston KFHP.25,26 

Winston KFSP.28,29 

Winston 100’s 100FSP.33.5,34,34.5,35 

Winston Lights KFHP.29,29.5,30,30.5,31 

Winston Lights KFSP.34,34.5,35 

Winston Lights 100’s 100FHP.36.5,37,37.5,38,38.5,39 

Winston Lights 100’s 100ESP.3737.5,38 

Winston Ultra Lights KFSP...............33.5,34,34.5 

Wrnston Ultra Lights 100’s 100FSP.37.5,37.5,38,38.5,39 

Craven "A" KFHP.23.5,24 

Craven "A" Filter Standard Size RFHP.23 

Dunhill International 100FHP.......30.5,31,31.5,32 

Dunhill Menthol 100FMHP.31,31.5 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP.31,31.5,32 

Du nhill International Superior Mild 100FHP.......31,31.5,32 

Rothmans KFHP.23 

Ro thm ans Special Mild KFHP.27 

St. Moritz Filter 10OFSP.35,35.5,36 

St. Moritz Menthol 100FMSP.35,35.5,36 
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